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このたびは、 TASCAM 白 T-Rl をお買いあげいただきま 
して誠にありびとうございます。ご使巧になる前にこの取 
扱説明書をよくお読みいただき、正しい取扱い方法をご理 
解いただいた上で、十分に機能を発揮させ末永くご愛巧く 
ださいますよラお願い申しあげます。お読みになったあと 
は、いつでを見られるところに保管してください。 


主な機能 

♦ SD カードを記録媒体とするギタ U スト/ベーシスト 
向けのポータブルレコーダー。 

♦内蔵マイクを使った歸音のほかに、ギターやベースあ 
るいは外部オーディオ機器 （CD プレーヤーなど）を 
接続して録音することび巧能。 

♦録音オーディオファイル形式は MP3 (32kbps 〜 
320kbps. 44.1 kHz または 48kHz)、WAV (16 ビ 
ットまたは24ビット、 44.1 kHz または 48kHz) わ、ら 
還お可能 


第1章はじめに 

♦オーディオを再生しなびら入力信号を S ックスして録 
音することび可能（オー j (ーダビング録音機能)。 

♦ 内蔵の U ズムマシンに合わせて練習したり録音するこ 
とび可能。 

♦特殊再生機能（音程を変えないス□ースピード再生、 
ギターやベース楽器を減衰して再生など）を装備。 

♦ 入力信号、 U ズムマシンまたは再生信号に内蔵エフェ 
クターを掛けることび可能。 

♦本磯と US 日接続しているパソコン上に保存されてい 
るオーディオファイルを本機の SD カードに転送（コ 
ピー）可能。 
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第 1 章はじめに 


付属□口 

♦ソフトケース ] 

♦ SD カード（取扱説明書を収録、本体差込済み） ] 

♦ BP-L2 (専用 U チウムイオンバッテリー) ] 

(保証書-取扱説明書を含む） 

♦ USB ケーブル 1 

♦クイックスタートガイド ] 

♦ 保証書 1 


付属品び不足している場合や輸送中の損傷び見られる場 
合、お買い上げの販売店までご連絡下さい。 
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巧電池のリサイクル 

本機には U チウムイオンバッテ U —を使巧しています。 
不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しな 
いで充電式電池 U サイクル協力店へお持ちください。 

■ ご不明な場合は、弊社のタスカム営業技術までお問い 
合わせください。 

し i-ionOO 







SD カードについて 

本機では SD カードを使って記録や再生を行いますので、 
ご使巧前にカードを本機にセットする必要びあります。 
使用できる力ードは、日 4 MB 〜 2 G 巨の SD カード、およ 
び4白巨〜 32 G 巨の SDHC カードでず。 

動作確認済みメディアに関しては弊社ホームページ 
( http :// www . tascam . jp /) をご確認ください。 



本機をお買い上げ時には1 G 巨の SD 力ードびセツトされ 
ています。この SD 力ードをそのまま使って録音/再生 
を行ラ場をは、改めてセットし直す必要はありまはん。 


カードをセツトずる 

本機の左サイドパネルに SD 力ードス□ツトと US 巨コネク 
夕の蓋びありまず。 

蓋を矢印の方向に巧し下げてから開さます。 

SD カードス□ットに付属の SD カードを差し込み、カチッ 
と手応えびあるまで巧します。 


第2章準備 



カードを取りがずには： 

差し込まれている SD カードを巧しまず。 




録音中や再生中、およびパソコンと US 日接続中、本機 
から SD カードを取りがさないでください。 
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第 2 章準備 


新しいカードをセツトしたとき 

新しいカードをセツトすると、 ■ UTF のポップアップ画面 
び表示されます。 


Format Error 

Forri^at Card 
Are you sure ? 


本機で使える状態にするには、 ►/■ ■キーを巧してフオー 
マツトを行ってください。 

フ オーマツ トび終わるとホーム画面び表示されます。 


その他のケース 

♦ 白 T - R 1 政がの機器でフォーマットした SD 力ードをセ 
ットした場含も、上記の画面 (FORMAT ERROR) 
び表示されますので、フォーマットを行ってください。 
ただし、 TASC 冉 M DR -1 でフォーマットした SD 力一 
ドは本機と互換性びあるので、 上記の画面び表示され 
ず、そのまま使用でさます。 
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♦ パソコンからの操作で誤って SD 力ード上のシステム 
ファイルなどを削除してしまった場合、 ■ UTF のポップ 
アップ画面び表示されます。 


File Hot Found 

Make Sys File 
fire you sure ? 


この場合も、 ►/■ ■キーを巧してフォーマットを行ってく 
ださい。 


電源について 

本機は専巧 U チウムイオンバッテリー-巨 P 丄3 (または 
別売の AC アダプター [ PS-P 已 20]) で駆動することびで 
さます。バッテリーは、 US 巨接続したパソコン（または 
別売の AC アダプター）を使って充電することびできます。 
お買い上げ時、付属のバッテ U —は十分に充電されてい 
ません。ご使巧の際はあらかじめバッテ U —を充電して 
おくか、あるいは AC アダプターを接続して<ださい。 





















パッテリーをセツトずる 


本磯の裏面にあるバッテ U —ケースの蓋をスライドして 
取り外し、付属の専用バッテ U —をセットします。 



バッテリーを巧電ずる 

♦パソコンを使って巧電ずる： 

本機の左サイドパネルの蓋を開き、付属の US 巨ケープルを 
使って、本機の USB ポートとパソコンを US 巨接続します。 
パソコンと本機は直接接続してください。 US 巨ノ V ブを経 
由した場合の動作は保証でをません。 

USB 接続中は本機の電源を入れなくてわ充電び行われます。 


第2章準備 


充電時間はおよそ日時間です（本機の電源オフで充電時)。 
本機の電源を入れた状態でパソコンと本機を接続すると、 
自動的に本機び113巨接続モードになります （ ^ 30ペー 
ジ「パソコンを接続する」）。 

♦別売の AC アダプターを使って巧電ずる： 

別売の AC アダプターを本機の DC IN 日 V 端テに接続した 
状態で、充電び行われます。 

充電時間はおよそ3時間です（充電時の本磯の電源オン/ 
オフ状況にかかわらず)。 

冉 C アダプター接続中は、充電しなびら本機を使巧するこ 
とびでをます。 



充電中はディスプレイのちにある充電インジケーターび 
オレンジ色に点灯しまず。フル充電されると消口しまず。 



充電インジケーター 
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第 2 章準備 


バッテリーを交換ずる 

本機付属のバッテ U —と同じバッテリーび別売されてい 
ます（巨 P - L 2)。 電源のないところで長時間のレコーディ 
ングを行ラとをなどは、予備のバッテリーを巧意してお 
<とよいでしよラ。 

バッテ I 」一を交換するには、ボトムパネルのバッテ U — 
ケースの蓋をスライドして取り外します。 
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電源を入れる 

本機の POWER キーを巧し続け、画面に "TASCAM 
GT-Rl" と表示されたら離します。 

本機び起動してホーム画面び表示されます。 

I SFEED I KEY 11 Fi C 1 1 flOn I (JHl 

■ OOhOOmOOs 

^ ' 叫:叫:叫 

NO MUSIC FILE ご 

FOLDER 000/000 CSD 


電源を切るには： 

POWER キーを巧し続け、画画こ "PORTABLE GUI¬ 
TAR/BASS RECORDER" と表示されたら離しまず。 









曰時を設定ずる 

本機内蔵のク□ックの曰時を設定します。オーディオファ 
イル作成時、ファイルデータとして日時び記録されます。 

1. MENU キーを押してメニューリストを表示します。 

2. ホイールを使って DATE/TIME を反転し、 ►/■■*- 
を巧します。 

DATE/TIME 画面び表示されます。 

C DATE バ IHE ) 画 

日 巫因丰 01 -01 
00 ： 00 ： 00 


SET 


画面表示中はク□ックび停止していまず。 

3. キーを 使って カーソル （反転表示部） を 移 
動し、ホイールを使って値を設定しまず。 

4. 設定後、キーを巧すと、設定値からク□ックび 
作動を始めます。 

ディスプレイはメニュー U スト画面に戻ります。 


第2章準備 


本機をリセットずるには 

本機のボトムパネルに U セット用ホールびあります。 

本機の動作びおかしくなったとを、ク U ップの先端や細 
長い棒などをこの巧に差し込んで、内部にあるボタンを 
巧してください。電源びオフになり、本機のシステムび 
1」セツトされまず。 


MT- ILP 


〇 〇 



TEAC CORPORATION 


ごミ主意 


正常に動作しているときは U セツトボタンを押さない 
で < ださい。 
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第 3 章各部の名称と機能 


トップパネル 



①内蔵ステレオマイク 

エレクトレットコンデンサータイプのステレオマイク 
です。このマイクを入カソースにするには、入力設定 
画面で INT / MIC を選択します。なお、 U アパネルの 
M に IN 端子にマイクを接続すると、内蔵マイクび無 


ブ ^ TASCAM GT-R1 


効にな0ます。 

③ ディスプレイ 

ホーム画面を表示する他、録音画面や各種設定画面な 
どを表示します。（一 ] 日ページ「画面の概要」） 

感 MENU キー 

ホーム画面表か中にこのキーを巧すとメニューリスト 
(MENU 画面）び表示されます。 

各種設定画面を表示中にこのキーを巧したとさち、 
MENU 画面に戻ります。 

MENU 画面表示中にこのキーを押すとホーム画面に 
戻ります。 

④ L0C1P キー 

希望の区間を繰り返し再生ずるループ再生モードの才 
ン/オフを行います。（一日日ページ r ループ再生す 
る」） 

感 I / O キー 

希望の区間をループ再生させると去の「始点」と「終 
点」を設定します。「始点」と「終点」び設定されて 
いるとさにこのキーを巧すと、「始点」と「終点」び 
クリアされます。（一已日ページ「ループ再生する」） 














































(D w ◄キー 

再生中あるいは途中で停止しているとをにこのキーを 
巧すと、曲の先頭に戻ります。 

ファイルの先頭で停止しているとをに巧すと、手前の 
ファイルにスキップします。 

巧し続けると早房しサーチを行います。 

設定画面表示中、画面内のカーソルを左に移動します。 
ブラウヴ画面では階層を戻ります。 

リズム画面表示中、パターンの選択を行います。 

③ キー 

再生中や停止中にこのキーを押すと、次のファイルに 
スキップします。 

巧し続けると早送りサーチを行います。 

設定画面表示中、画面内のカーソルをちに移動します。 
ブラウザ画面では階層を進みます。 

リズム画面表示中、パターンの選択を行います。 



V 己 R で作成された MP 3 ファイルは、早送り/早戻し 
サーチをずると曲の経過時間と再生音びずれたり、曲 
の最渡の部分を繰り返して再生する場合びあります 
び、一旦再生を止めれば正常な状態に復帰します。 


第 3 章各部の名称と機能 

® P 巨 CONTROL キー 

このキーを長押しすると、再生コント□-ル設定 (PB 

CONTROL) 画面び表示されます。 PB CONTROL 

画面表巧中にこのキーを長押しすると、ホーム画面に 
戻ります。一己已ページ「特殊な再生（再生コント □ 
ル機能)」） 

このキーを短く押すと、 PB CONTROL 画面のスピー 
ドコント□-ル CVSA および SPEED 項目）設定の才 
ン/オフび切り替わります。オンのとき、ホーム画面 
上の SPEED アイコンび反転しまず。 

ホー ム画面表示中に PB CONTROL キーと FX キーを同 
時に巧すと， U ズム画面び表示され、 U ズムモードに 
なります。 U ズムモード中に PB CONTROL キーと FX 
キーを同時に巧すと，1」ズムモードを終了してホーム 
画面に戻ります。また、 U ズム画面表示中に PB CON- 
TROL キーを巧すと、リズム設定画面び表示されまず。 

感 FX キー 

このキーを短く巧すと、エフェクターのオン/オフが 
切り換わります。 

このキーを長巧しするとエフてクト設定画面び表示さ 
れます。エフてクト設定画面表を中にこのキーを長巧 
しするとホーム画面に戻ります。（一63ページ「巧 
蔵エフェクターを使ラ」） 
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第 3 章各部の名称と機能 


ホーム画面表示中に PB COMTBDL キーと FX キーを同閒こ 
巧すと，リズム画面び表示され、リズムモードになります。 
リズムモード中に阳 COMTROL キーと FX キーを同時こ押 
すと，リズムモードを終了してホーム画面 I こ戻りまず。 

⑩ ►/ H キー 

ホーム画面表示中、停止中に押すと、再生を始めます。 
再生中に巧すと、その位置で停止しまず。 

設定画面での操作時、還択を確定したり、階層を進ん 
だり、確認メッセージに巧して 「 YES 」 と答えると 
きに使いまず （ ENTER キー機能)。 

リズム画面表お中に巧すと、 U ズムマシンのスタート 
とストップび切り換わります。 

⑩ホイール 

設定画面での操作時、項目を選択したり設定値の変更 
するとさに使いまず。 

ホーム画面表示時、ホイールを使ってファイルの再生 
位置を移動することびでをます。 

リズム画面表示中、テンポを設定することができます。 

@ STOP/HOME キー 

録音や再生を停止ずるとさや、録音待機を解除すると 
さに使います。 

設定画面表示中に巧すと、ホーム画面に戻ります。 
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また設定画面の操作では、確認メッセージに対して 
「 NO 」 と答えるときに使います。 

® REC/PAUSE キー 

停止中に巧すと、録音待機になり、キーび点ミ施します。 

また 、 INPUT SETTING 画面の MONIT 日 R 項目び 

ON の場合、オーバーダビングオン/オフのポップア 
ップび表示されます。（一33ページ「録音する」） 
録音待機中に巧すと、録音び始まり、キーび点灯に変 
わ0ます。 

録音中に巧すと、録音一時停止になります。 

U ズム画面表示中も同様に、このキーを押すとリズム 
マシンの録音待機になり、録音待機中に巧すと録音び 
始まりまず。（一7已ページ「リズムに合わせて行ラ 
演奏を録音する」） 

® PEAK インジケーター 

選択中の入力信号びレベルオーバーすると点なします。 

® 巧電 インジケーター 

本機にセットしている専用 U チウムイオンバッテリー 
を充電しているとき、オレンジ色に点なします。フル 
充電されると消なしまず。 


第 3 章各部の名称と機能 


ちサイドパネル 


巧） 巧）®® ® 



OU. PUT MIX LANCE SE1 TING —— IN ,UT O/LINE 3UT 

r 

f? も iili 


J 


® OUTPUT VOLUME (+、-) キー 

O/LINE OUT 端子から出力される信号のレベルを調 
整しまず。 

調整中、ボ U ューム位置びディスプレイに表示されまず。 

@ MIX BALANCE (+ 、 一) キー 

INPUT SETTING 画面の MONITOR 項目をオンに 

設定したとを、入力信号に S ックスする再生信号 （U 
ズムモード時は U ズムマシン出力）の音量を調節しま 
す。操作中、再生音量び表示されまず。音量を上げる 
とさは+キー、下げるとをはーキーを使いまず。 
MONITOR 項目の設定びオフのとき、キーを押すと、 
"MONITOR OFF " と表示され、設定を行ことびで 
をません。 

颇 SETTING キー 

このキーを押すと入力設定 （INPUT SETTING ) 画 


面び表示されます。この画面で、入力の選択、 
INT/M に IN の設定、入力信号の常時モニターの才 
ン/オフを巧います。 

@ INPUT ボ U ューム 

内蔵マイク、 GUITAR IN 端子、 M に IN 端子からの入 
力信号の入カレベルを調節します。 line in 端子から 
の入力信号は調節でさません。 

® Q/line out 端子 

へッドホンまたはアンプなどのライン入力端子に接続 
します 。 INPUT SETTING 画面の MONITOR 項目 

の設定とレコーダーの動作状態に応じて、入力信号、 
再生信号、または入力信号と再生信号の S ックス信号 
び出力されます。 
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第 3 章各部の名称と機能 


左サイドパネル 



〇 DC IN 己 V 端子 

AC アダプター（月 IJ 売りの TASC 冉 M PS - P 巳 20) を 
接続しまず。 

® SD 力ードス□ット 

SD カードをセツトします。（一7ページ 「 SD カード 
について」） 


啜) POWER キー 

長巧しずることにより、電源のオン/オフを行いまず。 

® HOLD スイッチ 

左 CON ) 側にセットするとホールド機能び働さます。 
ホールド中はすべてのキー操作を受付けません。 


@1 U 5 B ポート 

付属の USB ケーブルを使ってパソコンと接続するため 
の USB ポートです。（一30ページ「パソコンを接続 
する」） 


ごを意 


パソコンとの接続は USBA ブを経由せずに、直接接続 
して < ださい。 
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第 3 章各部の名称と機能 


フ□ントパネル 





(§) GUITAR IN 端モ 

ギター/ベースを接続するためのモノラル標準ホンジ 
ヤツ クです。 


リアパネル 


@ 殘) 



感 M に IN 端子 

ステレオミニジャックのマイク入力端子です。 

プラグインパワーに対応しています。 

設定は INPUT SETTING 画面を使って行います。 

® LINE IN 端子 

ステレオ S ニジャックのライン入力端デです。規定入 
カレべルは一1 OdBV 固定です。 
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第 3 章各部の名称と機能 


T 巨 AC CORPORATION 

CN382 fRoHS] W 

⑩ C € 公 


陪巧 

THIS cu> な e 阳 
WITH CANADIAN 1C 


WADE IN CHINA 


mw 

o 


Tm 


o 



ボトムパネル 


@y- 




IQS 
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® リセット用ホール 

本機の動作びおかしくなったとを、ク U ップの先端や 
細長い棒などをこの巧に差し込んで、内部にあるボタ 
ンを巧してください。電源びオフになり、本機のシス 
テムび IJ セットされます。 


ごを意 


通常の動作中はシステムリセットボタンを巧さないで 
<ださい。 

® パッテリーケース 

専用リチウムイオンバッテリー （ BP - L 2、 付属および 
別売）を収納します。 






























本機のディスプレイにはさまざまな画面び表示されます。 

♦ 通常の再生時や停止時はホーム画面び表示されまず。 

♦ 録音時や録音待機時は録音画面び表示されます。 

♦ 各種設を時はそれぞれの設定画面び表示されます。 

♦ リズムマシン使用時は U ズム画面び表示されます。 

政下にホーム画面、録音画面の表示と操作、および各種 
設定画面の概要と操作を説明します。 U ズム画面につい 
ては r 第]已章 U ズムマシンを使う」（巨扫ぺージ）をご 
覧< ださい。 


第4章画面の概要 


ホーム画面 

し U 下にホーム画面の表示項目を説日月します。 

各設定画面や緑音画面についてはそれぞれの説明個所を 
ご覧ください。 



® 再生コント□ール機能の設定状態 

各再生コント□ール機能（スピードコント□ール、 
キーチェンジ、パートキャンセル）び現在有劲かど 
ラかを表示しまず。有効なとを、反輯表示になりま 
す。（一已6ページ「特殊な再生（再生コント□ール 
機制） 
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第 4 章 

画面の概要 

② ループ/リピート設定状態 

状況に応じてじ(下のアイコンを表示します。 

L SinCLE 

:シングル再生中 

か 

: ] 曲 U ピート中 

か ALL 

:プレイエリア内の全曲中 

1 杆 0 

:ループ U ピート中 


感入カ モニターの 設定が態 

入カモニター機能のオン/オフ状態を表おします。（一 
27ぺージ） 

©電源 

リチウムイオン電池駆動時は電池アイコンを表おしま 
す。電油残量び3目盛り（充電び必要になったとさの 
点滅表示を含めて計4段階）で表示されます。 

⑥ レコーダー 動作 

レコーダーの動作状態をアイコン表示します。 

►:再生中 

II ファイルの途中で停止中 
■:ファイルの先頭で停止中 
►► 早をり中 
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:早民し中 

:次のファイルの先頭にスキップ 
W :現在または手前のファイルの先頭にスキップ 

® レベル メーター 

選択中の入力からの信号と再生ファイルの信号を MIX し 
たレベルを表汀^します。入カオーバーになると、一番ち 
のドットびしばらく点なします。 

③ファイル情報 

再生中のファイルのタグ情報またはファイル名を表示 
します。 

IDS タグ情報を持つ MP 3 ファイルの場合、 ID 3 タグ情 
報び優先して表示されまず。 

ID 3 タグ情報を持たない MP 3 ファイル、および WAV 
ファイルの場合、ファイル名び表示されます。 



103タグ情報とは、 MP 3 ファイルに保存巧能なタイト 
ルやアーティスト名の情報です。 



® 再生対象エリア 

現在の再生対象エ U アを表示しまず。 

ALL : MUS にフオルダ内の全ファイル 
FOLDER : MUS にフオルタ‘巧のサプフオルダ内の 
ファイ J レ 

P.LIST :プレイリストに登録されたファイル 

® 経過時間 

再生中のファイルの経過時間（時：分：砂）を表示し 
ます。 

® 残量時間 

再生中のファイルの残量時間（時：分：秒）を表示し 
ます。 

⑩再生位置表示バー 

現在の再生位置をバー表おしまず。再生の経過ととを 
に、左からバーび伸びていをまず。 


第4章画面の概要 


® ループの始点/絵点設定げ況 

ループ再生の始点/終点の設定状況を表示します。 

始点を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に 
" J " び表おされまず。 

終点を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に 
" t " び表おされます。 

⑩再生ファイル番号/総ファイル数 

再生対象エ U アの総ファイル数と現在のファイル番号 
を表おしまず。 

® エフIクターのオン/オフ 状態 

エフェクターのオン/オフ状態を表示します。ェフエ 
クターびオンのとを反転表示になります。 
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第 4 章画面の概要 


録音が面 

REC / PAUSE キーを巧して録音待機にしたとき、および 
再度 REC / PAUSE キーを巧して録音を実行しているとき 
に表示されます。 



電源表示、およびエフ： L クターのオン/オフ表示は、ホー 
ム画面と同じです。これらの他にじ(下の表示びあります。 


① INT/MIC IN の設定状態 

内蔵マイク / M に IN に関する設定（ステレオ録音、 
プラグインパワー、□ーカットフイルター、レベルコ 
ント□ールおよび LR スワップ）の状態を表示します。 

22 TASCAM GT-R1 


③ レコーダー 動作 

参：録音中 

II -緑音一時停止中 

■:録音待機中 

感録音レペルメーター 

選択中の入力から入力信号のレベルをし R チヤンネ 
ル別々に表示します。 

④ ファイルる 

録音するファイルに自動的に付けられるファイルちを 
表のします。 

⑥入力選択 

入カソースを表示します。 

® 録音経過時間 

録音ファイルの経過時間（時：分：秒）を表おします。 
録音待機時は録音可能な時間の表おとなります。 

③録音残時間 

録音の残時間（時：分：秒）を表示します。 

® 録音モード 

録音ファイルの形式/サンプ U ング周波数を表示しま 
ず。オーバーダビング中は、再生ファイルの情報（ファ 
イル名、または MP3 の D3TAG) を表示します。 

















リズム画面 

ホーム 画面表示中に PB CONTROL キーと FX キーを 同時 
に巧してリズムモードにしたときに表示されます。この 
画面表示中、 U ズムマシンを動作させることびできます。 
詳細については「リズムマシンを使ラ」（巨8ページ）を 
ご覧ください。 


I " がい irRmi W II n 川 i の 
> 2 BEAT 

. TEMPO 

I 120 


減 ROCK01 


RHVTHM 


001 /OSS 


第 4 章画面の概要 


鼓定画面 

本機ではディスプレイに表示される各種設定画面を使つ 
て、さまざまな設定や操作、あるいは情報表示を行います。 



各種設定画面では、設定の他に、機能実行、情報表示な 
どち行いますび、本書では r 設定画面」と呼びます。 


設定画面の構成 

各設定画面には、メニュー U スト画面 （ MENU 画面）を 
呼び出し、この画面からアクセスするちのと、専用キー 
から直接アクセスずるちのびあります。 

次のページに設定画面構成をまとめます。 
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第 4 章画面の概要 


画面 

概要 

呼び出し方法 

INFORMATION 

ファイル情報表示、環境設定、システム情報表示 

MENU キーー MENU 画面 

BROWSE 

MUS にフォルダ内部の音楽ファイル/フォルダ表示、 
ファイルの再生/削除/プレイ U スト登録、 

フォルダの作成/選択 

MENU キーー MENU 画面 

PLAY LIST 

プレイ U ストの編集（曲の削除、移動） 

MENU キーー MENU 画面 

PLAY MODE 

再生モードの設定、シングル、 U ピートモードの設定 

MENU キーー MENU 画面 

REC SETTING 

録音に関する設定（ファイル形式、 FS 、 最大ファイルサイズ） 

MENU キーー MENU 画面 

TUNER 

チューナー機能、オシレーター機能 

MENU キーー MENU 画面 

SETUP 

各種環境設定、イニシャライズ、フォーマット 

MENU キーー MENU 画面 

DATE/TIME 

巧蔵ク□ックの 曰 時設定 

MENU キーー MENU 画面 

INPUT SETTING 

入カソースの選択、入カモニターの設定、 

巧蔵マイク /M に ll\I に関する設定 

SETTING キー 

EFFECT 

エフェクターに関する設定 

FX キーの長押し 

PLAYBACK CONTROL 

再生コント□-ル機能の設定 

P 巨仁 ONTROL キーの長}甲し 

RHYTHM 

U ズムマシン機能の設定、実行 

I 」ズム画面表示中に 

P 巨仁 ONTROL キーを巧し 
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操作の薑本 

含■種言受定画面の操作には MENU キー、 ►/ ■■キー、ホイール 
および HM / w キーを主に使います。そのほかに、 
STOP/HOME キーを使う場合もあります。それぞれ 、 OT 
の働さをしまず。 

REC/PAUSE 

MENU STOP/HOME 

〇 〇 0 

LOOP "0 

‘ 6 6 (^^ 

'-RHYTHM-' 


MENU キ ー : 

このキーを巧すと、分ニュー U スト画面 （ MENU 画 
面）び表示されまず （ MENU 画面表示中および録音 
画面表示中を除をます)。 

MENU 画面表示中にこのキーを押すと、ホーム画面 
に戻ります。録音画面表示中はこのキーは無効です。 

ホイール： 

項目を選択したり、値を変更するときに使います。 


第4章画面の概要 


► /H キ ー ： 

項目選択を確定したり、確認メッセージに対して 
「 YES 」 と答えるとさに押します（いわゆる 
「 ENTER キー」としての機能)。 

I ◄◄キ ー ； 

設定画面表示中、画面内のカーソル（反転表示部）を 
左に移動します。設定項目の値の設定を行った後、項 
目選択に戻すとをなどに使います。 

►►1 キ ー ： 

設定画面表示中、画面内のカーソル（反転表示部）を 
ちに移動します。多くの場合、 ►/ H キーでち操作で 
をます。 

STOP / HOME キ ー : 

設定画面表示中、ホーム画面に戻るとさに巧します。 
ただし確認■^ッセージ表示中は「 N 0」と答えるとき 
に巧します。 



再生中も、メニュー操作を行うことびでさます。 
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第 4 章画面の概要 


実際の操作例 

例として、 SETUP メニューの CUE/REV SPEED 項目 

を使って、「早送り/早戻しのスピード」を蜜更してみま 
しよラ。 

1. ホーム画面表示中に MENU キーを巧します。 

MENU 画面び表示されます。 

C MENU ) 画 

■/BROWSE _ 

/PLfiVLIST 

ypLAv HOPE_ 

/ REC SETTING t 



上図のよラに画面ち下部の表示は、現在の画面 
表示より下にまだ表示内容びあることを示しています。 
現在の画面表示より上にまだ表示内容びある場合は 
び表示されます。 
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2. ホイールを回して SETUP を反輯表示し、 ►/■■+- 
を巧しまず。 

SETUP 画面び表示されます。 

3. ホイールを回して巳 UE/REV SPEED 項目を反起表 
おし、 ►/■ ■キーを押しまず。 

現在の設定値（初期設定では " X 8") び反鼠表示にな 
0ます。 



► /■ ■キーの代わりにキーを使うことをできます。 

4. ホイールを回して蒂望の設定にしまず。 

そのまま設定び確定します。 ►/ H キーを押ず必要は 
ありません。 



設定値のち側にび表示されているとを、ホイー 
ルをちに回すと別の値に変わり、び表示されてい 
るとき、ホイールを左に回すと別の値に変わります。 


已. STOP/HOME キーを押すと、ホーム画面に戻ります。 















第己章本機を音楽の練習に使ラためのガイド 


本機はギター/ベースなどの楽器、あるいは歌の練習に 
役立つ機能を数をく装備しています。これらの機能をこ 
こにまとめておをまず。各機能の詳細は本取破説明書の 
それぞれの該当個所で説明してありますので、必要に応 
じてお読み < ださい。 


入力を選択ずる 

練習するパートに応じて、本磯の入力のいずれかを使い 
ます。エレキギター/エレキベースの練習にはギター/ 
ベース専巧入力 （GUITAR IN )、 歌や管楽器などの練習 
には内蔵マイクあるいは列部マイク入力 （M に IN )、 シン 
セサイヴーや電子ピアノの練習にはライン入力 （LINE 
IN ) を選択しまず。 

(一34 ページ「入カソースを選択する」） 


入力常時 モニターに ずる 

入力信号を常時0 /LINE OUT 端子から出力する設定に 
できまず。これにより、楽器や歌の練習をするとを、ギ 
ター/ベースなど本機に接続した楽器あるいはマイクか 
らの入力を、常にヘッドホンやスピーカーを通してモニ 
ターすることびでさまず。したびってオーディオフアイ 


ル再生中や IJ ズム マシン 動作中には、これらの信号と入 
力信号の S ッ クス信号をモニターでをます。 

入力信号を常時 モニターで さるよラにするには、じ(下の 
操作を行います。 

1. SETTING キーを巧して INPUT SETTING 画面を表 

のしま弓。 

2. ホイールを使って MONITOR 項目を反転し、 ►/II 
キーを巧します。 

3. ホイールを使って "ON" を選択します。 

この状態で、常に入力信号をモニターでさるよラにな 
ります。 

4. STOP/HOME キーを巧してホーム画面に戻します。 


チューニングずる 

本機のチューナー機能を使って、楽器をチューニングす 
ることびできます。本機に入力した音を本機の;ーター 
表示を見なびらチューニングできるほかに、本機からチ 
ューニング I -ーンを出力することちでをるので、複数の 
S ュージシヤンび同時にチューニングでさます。 

(一巨已ページ博1已章チューナーを使ラ」） 
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第已章本機を音楽の練習に使ラためのガイド 


エフェクターを使ラ 

本磯の内蔵エフ卫クターを使って、入力信号に U バーブ 
その他のエフェクトを掛けることびで去ます。エフェク 
ターは再生信号と入力信号のいずれかに掛けることびで 
をまず。入力信号に掛ける場合は、 EFFECT 画面の 
SOURCE 項目を "INPUT" に設定してください。（一 
已2ページ「内蔵エフェクターを使ラ」） 


フレーズをコピーずる 

本機の再生コント□ール機能の中のスピード機能と VSA 
機能を使ラと、速いフレーズのコピーびやりやす<なり 
ます。 

スピード機能を使ってスピードを落とします。このとさ、 
VS 冉機能をオンにしておくと、スピードを落としたとを 
に音程び変わりません。（一已已ページ「スピードを変え 
る」）（一已7ページ「キーを変えずにスピードを変える」） 


リズムマシンに合わせて演養ずる 

本機は U ズムマシンを内蔵しています。 U ズムマシンには 
88種類の U ズムパターンびプ U セットされ、テンポ設定 
やカウントイン設定を行ラことびで走まず。（一68ペー 
ジ「第16章 U ズムマシンを使ラ」） 
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メト□ノームを使ラ 

本機の I 」ズムマシンのプ U セツトパターンの中から 
COUNT! 〜 COUNTS を選択すると、リズムマシン 
をメト□ノームとして使うことびできます。（一 7] 
ページ n 」 ズムマシンを設定する」） 


リズムマシンに合わせて演奏を録音ずる 

U ズムマシンに合わせて演奏する音を録音することびでさ 
ます。またカウントインの設定ちでさます。（一68ペー 
ジ n 」 ズムマシンを使ラ」） 


CD の楽巧に合わせて演養ずる 

入力常時モニターに設定しているとを、本機に取り込ん 
だ CD などの楽曲に合わせて（一 6] ページ「第 13 章 
パソコンから曲を取り込む」）、ギター/ベースや歌など 
の練習をすることびでをます。このとを、効果的に練習 
を行ラためのさまざまな便利機能びあります。 

繰り返し再生ずる 

楽曲内の希望の区間を繰り返し再生でをまずので、ラ 
ま<演奏でさない個所の反復練習に便利でず。 

1曲を繰り返し再生することちできます。（一日目ペー 
ジ r ループ再生/リピート再生/1曲再生」） 







第已章本機を音楽の練習に使ラためのガイド 


キーを 変える 

素材の楽曲のキーを変えることびできます。例えば 
キーを変えて歌いたいときは 、 PB CONTROL 画面 
の KEY 項目を使って半音単位で変えることびでさま 
す。また、楽曲のキーと楽器のチューニングび微妙 
に合っていないときなど 、 PB CONTROL 画面の 
FINE TUNE 項目を使って素材のほラを合わせるこ 
とびでさます。 （ ^已 7 ページ「特殊な再生（キーだ 
けを変える)」） 

スピー ドを変える 

素材の楽曲び速すざてついていけないよラな場を、 

PB 巳 ONTROL 画面の SPEED 項目を使ってスピー 

ドを落とずことびできまず。このとを VSA 機能をオン 
にしておくと、スピードを変えたとさに音程び変わり 
ません。（一已日ページ「スピードを変える」）（一 
已7ページ r キーを変えずにスピードを変える」） 

ギター/ベースの音をほ減ずる 

楽曲内のギター/ベースの音を低減することびでさま 

す。これを行うには PB CONTROL 画面の PART 
CANCEL 項目を ON にしまず。この項目には他に 2 つ 
のサブ項目びあり、それらの設定を変えることで、よ 


り効果的に低減でをる場合びあります。 （ ^已 7 ペー 
ジ「ギター/ベースの音を低減する」） 


多重録音ずる（オー八’ーダビング） 

オーディオファイルの再生音に合わせて演奏をするとき、 
これらの音をミックスして録音することびできます。こ 
のとき新しいファイルび作成されます。この操作を繰り 
返すことにより、な々と音を重ねて行くことびできます。 
(一 4 吕ページ「オーバーダビングをする」） 
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第目章接続する 


モニターを 接続ずる 



本機の n/LINE OUT 端子に へッ ドホンまたはモニターシ 
ステム（アンプ内蔵スピーカー、アンプ/スピーカーシ 
ステムなど）を接続します。 


パソコンを接続ずる 

本機とパソコンを接続することにより、パソコン上の音 
楽ファイル （ WAV または MP 3 形式）を本磯に較送（コ 
ピー）したり、パソコンから本機のファイルの削除やフ 
オルダ操作を行ラことびでをます。 

パソコンと接続するには、本磯の左サイドパネルの蓋を 
開き、付属の US 日ケーブルを使って、本機の USB ポート 
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とパソコンの USB ポートを接続します。 


iccinriected-" 

7 USB ; 

占 

! 



接続ずると本機の画面に 、 "USB connected .." び表示 

されます。 

パソ]ンの画面に、本機び " GT - R 1" というボ U ューム 
ラベルの外部ドライプとして表示されます。 



















































































" GT - R 1" ドライブの中には、 MUS にフォルダ、 
UTILITY フオルダおよび取振説明書の PDF データを収 
録した MANU 冉 L フオルダびあります。 


接続を外ず 


パソコンと本機の接続をがすとさは、パソコンから本機 
を正しい手順で切り離してから、 US 日ケープルをがしま 
ず。本機び自動的に再起動します。 

パソコン側での接続解除方法については、パソコンの取 
扱説明書をご覧 < ださい。 


第巨章接続する 


ギター/ベースを接続する 

フ□ントパネルの GUITAR IN 端子（モノラル標準ホンジ 
ヤツク）にエレキギターやエレキベースを直接接続する 
ことびでをます。 




入力した楽器に内蔵のエフェクターを掛けたり、内蔵 
U ズムマシンと一緒に演奏/録音ずることびでさまず。 
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外部のマイクやオーディオ機器を接続ずる 

本磯にはステレオマイクび内蔵されているので、これを 
使って録音や歌の練習などを行ラことびでさますび、が 
部のマイクを接続することちでをます。またオーデイオ 
機器や S キサーなどのが部音源を接続ずることをでさま 
ず。（接続に伴ラ設定や入カレベル設定については「録音 
する」 （33 ページ）をご覧ください。 
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列部マイクを接続ずる 

U アパネルの M に IN 端子（ステレオミニジャック）にワ 
ンポイントステレオのエレクトレットコンデンサーマイ 
クなどを接続することびでをまず。 INPUT SETTING 
画面を使って、オートゲインや□ーカットフィルターな 
どの設定を行います。（一34ページ r 入カソースを選択 
ずる」） 


オーディオ機器やミキサーを接続ずる 
U アパネルの LINE IN 端テ（ステレオミニジャック）に 
オーディオ機器や S キサーのライン出力などを接続する 
ことびでをます。 



LINE IN 端子からの入力のレベルは調節することびで 
をません。 
























本機は内蔵マイクを使った録音の他に、外部マイクあるい 
はが部オーディオ機器 （ CD プレーヤーなど）を録音する 
ことびできます。録音オーディオファイル形式は MP 3 
(32 kbps 〜320 kbps 、44. 1 kHz /48 kHz) 、 WAV 
(44.1/48 kHz .1 巨/ 24 ビット）から選択可能です。 
さらに本機では、オーディオファイルを再生しなびら入力 
信号を S ックスして録音することびでさます（オーバーダ 
ビング機能)。 


フアイルお式/サンプリング周波数を選択 
ずる 

録言を実行する前に、録音オーディオのファイル形式を 
選択します。 

1. MENU キーを押します。 

メニューリスト画面び表示されまず。 

吕 . REC SETTING メニューを選択します。 

REC SETTING 画面び表示されます。 


第7章録音する 


(REC SETTING >UUl 


FORMAT * 


NRV 24bit 


SAMPLE ： 4Sk 

SIZE : 512M 

巧 0 min > 


3. FORMAT 項目で、ファイルあ式を選択します。 

政下の中から選択でさまず。 

WAV 16 bit (初期設定)、 WAV S 4 bit . 

MP 3 SSkbps , 64 kbps , 96 kbps 128 kbps . 
192 kbps ，256 kbps , 320 kbps 



• オーバーダビングをする場合、ファイル形式を WAV 
に設定してください。 MP 3 形式のファイルに対しては 
オーバーダビング録音を行ラことびできません。（一 
42ページ「オーバーダビングをする」） 


• WAV はデータ圧縮をしない音質重視のファイル形式 
ですび、分モリーをたくさん使います。 MP 3 はデー 
夕を圧縮するファイル形式ですので、メモ IJ 一をあま 
り消費しません。 
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第 7 章録音する 

4. SAMPLE 項目で、サンプ U ング周波数を選択します。 
44.1 kHz (初期設定）または 48 kHz を選ぶことび 
でさまず。 


最大ファイルサイズを設定ずる 

上記のオーディオファイルあ式を選択する REC set ¬ 
ting 画面で、 作成するオーディオファイルの最大ファイ 
ルサイズを設定します。オーディオを録音中、設定した最 
大ファイルサイズに達すると自動的に録音び終了します。 


1 .MENU キーを押します。 

メニュー1」スト画面び表示されまず。 

吕 . REC SETTING メニューを選択しまず。 

REC SETTING 画面び表示されます。 

C REC SETTING ) 画 

FORMAT : WAV 24bit 
SAMPLE ： 4Sk 
SIZE : 百 EH 壬 

( 引の in) 
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3. RE 巳 SETTING 項目で、最大ファイルサイズを選択 
します。 

政下の中から選択でさまず。 

64 M 、1 S 8 M 、 S 56 M 、51 SM 、 1 G 、2 G (初期 

設風 

ファイルサイズ値の下に、選択サイズにおける歸音時 
間び表示されます。 



ファイル形式によって、同じファイルサイズにおける 
録音時間び異なります。また録音時間び 24 時間！;(上 
の場合、 23 時已 9 分已 9 砂として表示されます。 


入カソース化暦択ず る 

U (下の手順で入カソースを選択します。 



録音時、入カソースび録音ソースになります。 











1.SETTING キーを押して、 INPUT SETTING 画面を 

表 TJT します。 


(INPUT SETTING > 山 d 


INPUT 

MONITOR 


: OFF 


い NT/MIC 


吕 . INPUT 項目で希望の入カソースを選択します。 

• INT/M に： 

M に IN 端子（ステレオミニジャック）にマイクケー 
プルを接続していないとさは内蔵マイク、接続してい 
るときは M に IN 端子に入力されるマイク信号び入力 
ソースになります。 

INT/MIC 選択樹ま、入力の機能の設定を行います。 
(一36ページ 「 INT / M に1[\1の機能を設定する」） 

• GUITAR : 

フ□ントパネルの GUITAR IN 端テ（モノラル標準ホ 
ンジャック）に入力されるギター/ベースび録音ソー 
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スにな0ます。 

L / R 両チャンネルに同じ信号び供給されます。 

• LINE : 

U アパネルの LINE IN 端子（ステレオミニジャック） 
に入力されるラインレベル信号 （一 TOdBV ) び録音 
ソースになりまず。 


ごを意 


マイクを使って録音を巧ラとさは、モニターはヘッド 
ホンを使って行ってください。スピーカーを使ってモ 
ニターすると、スピーカーの出力音び入力されて、正 
常な音で録音できなかったり、八ウリング（フィード 
バック）を起こす可能性びあります。 



. 本機にはエフェクターび巧蔵され、必要に応じて入力 
ソースに掛けることびでをます。（一62ページ「巧 
蔵エフェクターを使ラ」） 

• エフェクターの SOURCE 項目の設定、エフ王クター 
のオン/オフおよびモニターのオン/オフは入カソー 
ス毎に記憶されています。 
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IINT/MIC 




TVPE 
POWER 
LOW CUT 
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INT/MIC IN の機能を設定ずる 

INPUT 項目で INT / MIC を選択した場合、 W ィキーを 押 
して INPUT を反乾させてから、ホイールをちに回します。 
INT / MIC の機能設定画面になりまず。 

(IHPUT SETTING >画 


この画面にはしソ下の設定項目びあります。これらのラち、 
POWER 項目は M に IN に対してのみのみ有効です。それ 
じ(がの項目は、内蔵マイクと M に IN どちらに对しても有 
効です。 


二 


〇 

E 

R 

NEFF 
〇 T F F 
L S 〇 〇 
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GAIN 

入力の感度 （ HIGH ， MID または LOW ) を選択しまず。 
初期設定は " MID " です。入カレベルび低すざるとさ 
は " HIGH " を、入カレベルび高いときは " LOW " を 
選択してください。 

TYPE 

接続するマイクに応じて、ステレオ （ STEREO ) ま 
たはモノラル （ MONO ) を選択します。初期設定は 
STEREO です。 " MONO " を選択すると、 L / R 両チ 
ャンネルに同じ信号び供給されます。 

POWER 

プラグインパワーを赖要とするマイクを接続したと 
き、 " ON " に設定します。初期設定は OFF です（内蔵 
マイク使巧時は OFF としてください)。 


ごミ主意 


ダイナミックマイクや電池内蔵のマイクを接続すると 
をは " OFF " に設定してください。 " ON " にするとマ 
イクの故障の原因になる恐れびあります。 













LOW CUT 

□ーカットフィルターの設定を行います。 

初期設定は OFF でず。 "40 Hz "，"80 Hz " または 

"120 Hz " を選択すると、それぞれのカットオフ周波 
数を持つ□一カットフィルターび働志ます。 



屋外での録音などで風の音び入る焉合は " OFF " 外 
に設定してみてください。 

LEVEL CTRL 

レベルコントロールの機能を設定します。 

初期設定は " OFF " です。 

AUTO にすると 

入カレベルに応じて本機の入カゲインび変化し、大さ 
い音わかさい言ち一定のレベルになります。 

LMT にすると 

入カレベルに応じて本機の入カゲインび変化し、大さ 
い音び入力されてを歪まないよラなレベルになります。 


第7章録音する 



ライブなどで不意に大さな音び入力されてしまラ時に 
" LMT " にすると、過大入力を防いで歪みのない録音 
びでをまず。 

LR SWAP 

内蔵マイクの定位（左ちチヤンネル）を入れ誓えまず。 
初期設定は " L - R " です。 

R - L にずると 

内蔵マイクの定位（左ちチヤンネル）び入れ誓わりまず。 



本体を立てた状態でマイクを本体前面に向け録音を行ラ 
場合に、音源の定位が逆に録音されることびあります。 
その場合 、 LR SWAP の設定を " R - L " とすると定位 
び正しく録音でをまず。 
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第 7 章録音する 


録音画面上の入力機能表示 


録音画面上に、 TYPE 、 POWER、LOW CUT 、 
LEVEL CTRL の設定状況びアイコン表示されます。 


♦ 00h02m53s 


01: 化 IH 


GT 000000 - wau 


UIV 


wau 1 ら bit 

44.IK 



ST： TYPE 項目を " STEREO " に設定すると反転し 

ます。 

PWR : POWER 項目を" ON " に設定すると反乾します。 

LCF : LOW 巳 UT 項目を "40 Hz ","80 Hz " または 
"120 Hz " に設定すると反転します。 

LMT : LEVEL CTRL 項目を " AUTO " または" LMT " 
に設定すると反転します。 

L-R : LR SWAP 項目を " L - R " に設定すると L - R 表 

示、 " R - L " に設定すると R - L 反乾表示となります。 
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内蔵マイクの角度を調整ずる 

内蔵マイクの角度を変えることびでをます。録音時の本 
機の置去ちと音源の位置に応じて、最適な角度を選んで 
<ださい。 

角度調節は！; TF のように9ぴの範囲で変えることびでき 
まず。 


















入カレベルを調節ずる 

マイク入力やギター/ベース入力のレベルを調節するこ 
とびでさます （LINE IN 端子からの信号の入カレベルは固 
定です)。 

政下に録音画面を使ってレベル設定を行う手順を説明し 
ます。 


1.REC/PAUSE キーを押して録音待機にします。 

キーびホく点滅し、ディスプレイび録音画面になりまず。 


■ OOhOOmOOs 


^ D い ] E:1H 

.'ク GT 000001 ■ way 




way i6bit 

44.IK 



2. ちサイドパネルの INPUT ボリュームを使って、マイ 
クの入カレベルを調節します。 



第7章録音する 


■ OOhOOmOOs 

占 ^^^^^^^ ,01: 化 U 

•ク GT 000001- wau 


が王 


wau 1 ら bit 

44.1K 



I ごを意 I 


.PEAK インジケーターは入力信号の過大入力を監視 
しまず。 PEAK インジケーターび点なする場合は 
INPUT ボ U ュームを使ってレベルを下げてくださし、 
• L/R メータは録音レベルを監視しまず。一番ちのドッ 
卜び点灯する場合は INPUT ボ U ュームを使って入力 
レベルを下げるか、エフェクターを使用している場合 
は EFFECT 画面内の出カレベル （ LVL ) を下ばてく 
ださい。 
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第 7 章録音する 

♦入カソースとして GUITAR を選択しているとさ、ア 
クテイプタイプ（電池巧蔵タイプ）のギター/ベー 
スを接続して音び歪む場合は、ギター/ベース側の 
ボ U ュームを絞ってください。 

• 入カソースとして INT/MIC を選択して巧蔵マイクま 
たは MIC IN を使っているとき、 INPUT ボ U ュームを 
最大にしてもレベルび低い場合は、 INT/MIC IN の 
磯能設定画面で GAIN 項目をより高い設定にしてくだ 
さし'1。 （ 一36ぺージ riNT / M に IN の機能を設定す 
る)」 

• 入カソースとして " LINE " を選択した場合、入力のレ 
ベルは、ソース側で調節してください。 



録音待機を解除ずるには STOP / HOME キーを押し 
ます。 



マイクを使う焉合、 INPUT ボ1」ユームの調節だけで 
なく、マイクと音源との距離や向をを調節してみてく 
ださい。また、マイクの向を距離や向をによって音質 
び変わります。 
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録音について 

本機は、入力した信号を録音する通常録音に加えて、再 
生信号と入力信号をミックスして録音するオーバーダビ 
ングび可能です。 

♦ 通常録音： 

通常の録音（入力信号の歸音）を行いまず。自動的に 
新しいファイルび作成されます。 

♦オーバーダビング： 

オーディオファイルの再生信号に入力信号をミックス 
して録音します。例えば、カラオケを録音したファイ 
ルに合わせて演奏した歌や楽器を録音することびでさ 
まず。 

この場合ち自動的に新しいファイルび作成され、再生 
したオーディオフアイルは上書をされません。 



オーバーダビングを使って、巧々と音を重ねていくこ 
とびでをますので、本機を簡易 MTR のよラに使ラこ 
とびでさます。 







通常の録音をずる 

政下の操作手順は、すでに入力び選択され、レベル調整 
を終え、ホーム画面び表示されていることを前提にして 
います。 


1.REC/PAUSE キーを押して録音待機にします。 


■ OOhOOmOOs 


^ D い ] E:1H 

.'ク GT 000001 ■ way 




way i6bit 
44 .IK 



画面には録音ファイル名とともに、入カソース、録音 
オーディオファイル形式およびヴンプ U ング周波数び 
表示されますので、録音を開始する前に確認すること 
びでさます。 



INPUT SETTING 画面の MONITOR 項目を " ON " 

にして常に入力をモニターでをる状態にした場合、 
オーバーダビング " ON / OFF " を選択ずるポップア 


第7章録音する 


ップび表示されます。この場を、 " OFF " を反乾した 
状態で巧の手順2」こ進んでください。 


2. 再び REC / PAUSE キーを押します。 
通常の録音び始まりまず。 


♦ 00 h 02 m 53 s 


■ D い北 : 1H 


GT 00000 0- W3 り 


UIV 


way i6bit 

44 .IK 



録音び始まると REC/PAUSE キーび点抑こ変わり、 
ディスプレイには録音経過時間および録音鶏時間び表 
示されまず。 

3. 録音を終了するには STOP / HOME キーを巧します。 
オーディオファイルび作成されまず。 


• 録音を一時停止するには REC/PAUSE キーを押しまず。 
再度 REC/PAUSE キーを押すと、同じファイルに続き 
び録音されまず。一時停止樹こ STOP/HOME キーを巧 
すと、一時停止までを録音したオーディオフアイルび作 
成されます。 
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第 7 章録音する 


オーバーダビングをずる 

保存されているオーディオファイルを再生しなびら演奏 
を行い、両方の音を S ックスして新たなファイルに録音 
します。再生するファイルの選びち、モニター音量の調 
節などに関しては「第 8 章基本再生」をご覧ください。 


準備ずる 

オーノ（ーダビングをする場合、政下の準備び必要です。 

♦ ファイル形式を" WAV" に設定します。 

オーバーダビングで作成でさるのは W 冉 V ファイルのみ 
でず。 

1. MENU キー封甲して MENU 画面を表示します。 

吕 . ホイールを使って RE 巳 SETTING を反転し、 ►/■■ 
キーを 巧します。 

3. ホイールを使って FORMAT を反較し、 ►/■ ■キーを 
巧します。 

4. ホイールを使って、 "WAV 1 6bit" または "WAV 

24bit" を選択しまず。 

已 . STOP / HOME キーを巧してホーム画面に戻します。 
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• INPUT SETTING 画面の MONITOR 項目を "ON" 

にします。 

1. SETTING キーを巧して INPUT SETTING 画面を表 

のします。 

2. ホイールを使って MONIT 日 R 項目を反転し、 ►/■■+- 
を巧します。 

3. ホイールを使って "ON" を選択します。 

この状態で、常に入力信号をモニターでさるよラにな 
りまず。 

すなわち、再生中は再生信号と入力信号の S ックス信 
号をモニターでをます。 

4. STOP/HOME キーを巧してホーム画面に戻します。 



上記の設定にずると、オーバーダビング政がに、録音 
した（あるいは取り込んだ）オーディオファイルに合 
わせて歌や楽器の練習をしたり、カラオケを楽しむこ 
とびでをます。 






録音ずる 

政下の操作手順は、すでに入力び選択され、レベル調整を 
終え、上記の準備を終えていることを前提にしています。 


1. ホーム画面表示中、 w / w キーを使って、再生す 
るファイルを選択しまず。 



現在の再生エ U ア攻がのファイルを再生する場合、 
BROWSE 画面で直接ファイルを選択するか（一己3 
ページ「プラウズ （ BROWSE ) 画面」）、 PLAY 
MODE 画面で希望の再生エ U アを選択してから上記 
操作を行います。（一47ぺージ 「PLAY MODE 画面 
を使って再生エリアを設定する」） 

2. ►/■ ■キーを巧して再生を開始しなびら演奏を行い、再 
生音と歌（演奏）との音■バランスをチェックします。 

3. 必要に応じて、 MIX BALANCE キーを使って再生信 
号の音量を増減することによって、バランスを調節し 
ます。 

調整中（キー操作中）、再生ボ U ュームびディスプレ 
イの下部にノ（一表示されます。 


第7章録音する 


■1H1 口 —™ ■— fill] 

► 00 h 02 m 53 s 

L I DD ： D5：]E 

SI GT 日日日日日日 . wav 

-■■■■" □□叫 DD+b 


4. REC/PAUSE キーを押して録音待機にします。 


■ OOhOOmOOs 

L 

R 

GT 000001 ■ way 

叫 ERDUB 
OFF 

sm 

IHTV way i6bit 
MIC 44.IK 

msm 


画面にオーバーダビングオン/オフのポップアップび 
表示されます。 

また録音ファイル名、入カソース、録音オーデイオファ 
イルの形式/サンプ U ング周波数び表示されますので、 
録音を開始する前に確認することびできます。 


TASCAM GT-R1 4 〇 















第 7 章録音する 


已.ホイールを使って、才ーバーダビングオン/オフのポッ 
プアップ上の " ON " を反転しまず。 


6. 再び REC / PAUSE キーを巧しまず。 
オーノ くーダビングび始まります。 



♦ 00h02m53s 




.'ク GT 000002 - way 
► GT000001. wav 


〇〇： 25 



録音び始まると REC / PAUSE キーび点抑こ変わり、 
ディスプレイには録音経過時間および録音残時間び表 
示されまず。 

また、下部には再生されているファイル名び表示され 
ます。 
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オーバーダビングをする場合、ファイル形式を 
" WAV " に設定してください（一33ページ「ファイ 
ル形式/サンプ U ング周波数を選択する」）。ファイル 
あ式を MP 3 に設定した状態で録音を開始しようとす 
ると、メッセージ (Format is MP 3) び表示され、 
操作を受け付けません。 


1 、 録音を終了するには、 STOP / HOME キーを押します。 


ごを意 


オーバーダビング中は、一時停止はできません 
( REC / PAUSE キー操作を受け付けません)。 










ホーム 画面表示中、 W キー、キーを 使 
つて、通常の CD プレーヤーなどと同じよラに操作します。 
またホイールを使って再生位置の移動びでをます。 



ホーム画面を表汀^していないとさ、これらのキー/ホ 
イールは別の働ををしまず。 


於下の説明は、本機でフオーマットされ、本機で再生巧 
能なオーディオファイルを収録した SD カードびセットさ 
れていることを前提にしています。 



TASCAM DR -1 でフオーマットされた SD 力ードも使 
用で去まず。 


再生ずる 

停止中に ►/ H キーを巧すと、再生を始めます。 


停止ずる 

再生中にキーまたは STOP/HOME キーを押すと、 
その位置で停止します。 


第8章基本再生 


ノァイルで思〇、 

再生中や停止中に w / w キーを使ってファイルを選 
択します。 

再を中あるいはファイルの途中で停止しているとをに 
W キーを巧ずと、ファイルの先頭に戻ります。 
ファイルの先頭で停止しているときに W キー巧すと、 
手前のファイルにスキップしまず。 

►►1キーを巧ずと、常に次のファイルにスキップしまず。 



• 再生でさるファイルは、再生エリア内のファイルです。 
(一47ページ 「PLAY MODE 画面を使って再生エ U 
アを設定する」） 

. 再生中のファイル情報（曲名など）やファイル番号び 
ディスプレイ上に表示されまず。 

• ファイルの先頭で停止しているとさは、ディスプレイ 
に動作アイコンを表示しまず。ファイルの達中 
で停止しているときは、動作アイコンを表示し 
ます。 
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第 8 章基本再生 


早戻し/早送りずる 

キーを 押し続けると早戻し/早送り サーチを 

行います。 



SETUP 画面の CUE/REV SPEED 項目を使って、 
サーチスピードを設定することびでをまず。（一 78 
ページ r 環境設定など」） 


ホイールを使って再生位置を移動ずる 

ホイールを使って、ファイル内の再生位置を移動するこ 
とびで去ます。 

ホイールを回ずと、再生位置表示バーの示す位置び変わ 
り、再生位置び移動していることび確認でをます。 


三位置び移動 I 

I gKE い I 


I け V inr^i n … i gni 

II 00h02m535 


I DD ： DE ： 3E 


リ GT 日日 000 日 . wav 


FOLDER 


001/001 
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ホイールを回している間、音声は出力されません。 


音量を調節ずる_ 

0/LINE OUT 端テから出力されるモニター信号の音量 
を、 OUTPUT VOLUME キーを使って調節します。調整 
中、ボリューム位置びディスプレイに表示されます。 


I SFEED -~\ I KEY 11 Fi C 1 1 flOn I fifi] 

II 00h02m55s 



DD ： D5 ： 3D 


Si GT 日日日日日日 . wav 

Fo ]" 化 - IIIIIDDDDDDD + ty 



MIX BALANCE キーを使って再生音量を下げた状態 
でオーパ'ーダビングしたオーディオファイルを再生す 
ると、モニターレベルび録音時より低くなります。こ 
の場合は MIX BALANCE +キーを使って S ックスバ 
ランスを最大にしてください。 























ホーム画面上では、 W ィキーを使って再生曲（ファ 
イル）を選びます。このときに選択可能なファイルの範囲 
を「再生エリア」として設定することびでさます。 

カード上に数多くのファイルび記録されている場合など、 
選択範囲を限定することにより選択びやりやずくなります。 
PLAY MODE 画面で、再生エリアを全ファイル、現在 
のフオルダ、プレイ U ストの中から還おすることびでを 
まず。また、 BROWSE 画面を使って希望のフオルダを 
再生エリアに設定することびでをます。 



BROWSE 画面では、再生エ U ア設定にかかわらず、 
カード上の希望のファイルを選択することびでをます。 


PLAY MODE 画面を使って再生エリアを設 
定ずる 

PLAY MODE 画面で再生エリアを選択するには、 U (下 
の操作を行います。 

1 .MENU キーを押してメニュー U スト画面を表示し、 
PLAY MODE を反乾して ►/■ ■キーを巧します。 
PLAY MODE 画面び表示されます。 


再生エリアとプレイリスト 


こ 


PLfiV MODE 


つ 画 


I ： A しし FILES 
REPEAT ： OFF 


2. AREA 項目を反転し、 ►/■ ■キーを巧します。 

3. じ TF の中から再生エリアを選択します。 


ALL 

カード上の MUS にフォルダ内の全ファイルを再生す 
ることびでさまず。 


FOLDER 

現在選ばれているファイルび含まれているフオルダ巧 
のファイルを再生することびできまず。 

PLAYUST 

プレイ U スト巧のファイルを再生ずることびできま 
ず。（一己□ページ「プレイリスト」） 

プレイリストび存在しない場创ま "No PLAYLIST " 
をポップアップ表示しまず。 
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第 9 章再生エリアとプレイリスト 



再生ェ U アの現在の設定びホーム画面左下部に表 TT ： さ 
れます。 


— n … I 画 

■ OOhOOmOOs 


00:05:叫 


H GT 日日日日日日 . wav 


円しし 


001/010 


BROWSE 画面を使って再生エリアのフォ 
ルタ‘を選択ずる （1) 

現在の再生エ U アにかかわらず、 BROWSE 画面でフォ 
ルダを選択すると、選択したフォルダび再生エ U アにな 
D ます。 

1 .MENU キーを押して^ニューリストを表示し、 
BROWSE を反転して ►/■ ■キーを押します。 
BROWSE 画面び表示されます。 
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こ 


EROUSE 


固 MUSIC 

色]团 mi 

D 日 T 1 _0001 


つ画 


ジ曰 T000001.wav 

6 T 000002. wav k 


2. 希望のフォルダを反転します。 

BROWSE 画面でのナビゲーシヨン操作については、 
「画面内のナビゲーシヨン」（巳 3 ページ）をご覧くだ 
さい。 

3. ►/■ ■キーを巧すと、下のポップアップウインドウ 
び表示されます。 


EROUSE 


MUSIC 


D 日 T 1 _0001 


つ画 


CREATE 

CANCEL 


GT 000001 .wav 

曰 T000002. wav 


T 


SELECT 項目び反転しているとさに ►/■ ■キーを巧し 
ます。 





























デイスプレイびホーム画面に戻り、フオルダ内の最初 
のファイルび選択されます。1；(前の再生エ U ア設定に 
かかわらず、このフォルダび再生ェ U アになります。 


BROWSE 画面を使って再生エリアのフォ 
ルタ‘を選択ずる （2) 

再生エ U アび FOLDER のとき、 BROWSE 画面でフアイ 
ルを選択すると、選択したファイルを含むフォルダび再 
生ェ U アになります。 


1. MENU キーを巧してメニュー U ストを表示し、 
BROWSE を反転して ►/■ ■キーを巧します。 
BROWSE 画面び表示されます。 


r 


EROUSE 


固 MUSIC 

m wa 

D 日 T 1 _0001 


つ画 


ジ曰 T 000001 .wav 

6 T 000002. wav k 


再生エリアとプレイリスト 


2. 希望のファイルを反転します。 

BROWSE 画面でのナビゲーシヨン操作については、 
「画面内のナビゲーシヨン」（已3ページ）をご覧くだ 
さし'!。 

3. ►/■ ■キーを押すと、し处下のポップアップウインドウ 
び表示されまず。 


C 


EROUSE 


固 MUSIC 
田日 T 1 _0000 
己日 T し0001 


つ画 


ジ GT 000002 




円 □□LIST 

DELETE 

CANCEL 


PLAY 項目び反鼠しているときに ►/■ ■キーを巧しま 
す。 

ディスプレイびホーム画面に戻り、選択したファイル 
の再生び始まりまず。また、切前の再生エ U アフオル 
ダにかかね日ず、このフアイルを含むフオルダび再生 
ェ U アになります。 
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第 9 章再生エリアとプレイリスト 


( BRDUSE 


) 画 


PLflV 


口 

か 


DELETE 

CANCEL 


プレイ U スト 


再をするファイルのリスト（プレイリスト）を作成する 
ことびできます 。 PLAY MODE 画面の AREA 項目で 
"PLAY LIST " を選択ずると、プレイ I 」スト上の曲を再 
生することびでをます。 

プレイリストに登録ずる 

1. MENU キーを押してメニュー U スト画面を表示し、 
BROWSE を反転して ►/■ ■キーを押します。 
BROWSE 画面び表示されます。 


C 


BRDUSE 


固 MUSIC 
田皿 

己日 T 1 _0001 
J3 GT000001 . 画 
月 GT000002. wav 


つ画 




BROWSE 画面の詳細については、「ブラウズ 
( BROWSE ) 画面」（己3ページ）をご覧ください。 


2. プレイ U ストに登録したいファイルを選択し 、►/II 
キーを 巧します。 

ポップアップウィンドウび表示されます。 


ファイルの選択方法の詳細については、「画面内のナ 
ビゲーシヨン」（巳3ページ）をご覧ください。 

3. "ADD LIST " を選択して ►/■ ■キーを押します。 

曲びプレイ U ストに登録され、ポップアップウインド 
ウび閉じます。 

4. 必要に応じて上記手順吕.、3.を繰り返します。 

U スト上では、登録順に曲番号び付けられます。 




CO-- 

I _ 

W G 日日日 

因田 D 月 
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プレイリストを編集ずる 

PLAY LIST 画面には作成したプレイリストび表示され 
ます。またこの画面を使って、ファイルの再生やプレイ 
U ストの編集を行ラことびでをます。 


1. MENU キーを巧してメニューリストを表示し、 
PLAY LIST を反転して ►/■ ■キーを巧します。 
PLAY LIST 画面び表示されます。 


P し fiV し 1ST; 


01 | 

02 | 

03| 


GT000001.wav 
GTOOOOO 立 . wav 
GT000003. wav 


) 画 


05IGTOOOOO5. wav 


2. 編集したいファイルを反鼠し、 ►/■ ■キーを押しまず。 
ポップアップウィンドウび表示されます。 


再生エリアとプレイリスト 


CANCEL 


wav 


T 


01 || 
021 1 
031 

051 


I 日 T 000001. 
IGT000002. 
031 GT000003. 


四曰 TOOOOO 日 . 


C P し AV し I 百 T 5 百 0 


ホイールを使って希望の項目を反転し、►/■■キーを 
押すと、本機びじ(下の動作を行います。 

PLAY 

ファイルを再生します。ディスプレイびホーム画面に 
戻ります。 

ALL CLR 

プレイ U スト上のすべてのファイルを削除する確認メッ 
セージを表示しますので、削除する場合は ►/ H キーを 
押します。削除しない場合は STOP/HOME キーを押し 
ます。 

この操作の場合、手順吕.でどの曲を選択してもかまい 
ません。全ファイルびプレイ U ストから削除されます 
び、 SD カードからは削除されません。 
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第 9 章再生エリアとプレイリスト 


DELETE 

曲をプレイ I 」ストから削除しまず。 

プレイリストから削除されますび、 SD カードからは 
削除されません。 


MOVE 

ファイル名だけでなく、曲番数字ち反転表示になり 
ます。 

の操作によってプレイリスト上の順番を変更で去 
ます。 

ホイールを使って、プレイ U スト内で選択ファイルを 
移動します。 


C 


P し fiV し 1ST 


0111 

0211 


GT000001.wav 
GT000002. wav 
。功 Mmnflnin 

04IGTOOOOO3. wav 
05IGTOOOOO5. wav 


つ画 


T 


上図は4曲目のファイルを3巧目に移動した例です。 
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► /■ ■キーを押します。 

移動び完了して、通常の PLAY UST 画面に戻りまず。 










第 


BROWSE 画面では、 SD カード上の MUS にフォルダ 
(オーデイオファイルの収納フォルダ）の内容を見ること 
びでさます。またこの画面で、選択したオーデイオファ 
イルの再生や削除、フォルダの作成やプレイリストへの 
登録などびでをます。（一巳 0 ページ「プレイリスト」） 


ヒント 


本磯とパソコンを USB 接続するか、あるいは SD カー 
ドを直接パソコンにセツトすることにより、パソコン 
からも MUS にフォルダ内のフォルダ構成の変更やファ 
イルの削除びできます。さらにパソコンからはフアイ 
ル名の編集び可能です。 


BROWSE 画面を表示ずるには、 MENU キーを巧してメ 
ニュ ー U スト画面 （ MENU 画面）を表示し 、 BROWSE 
を反転して ►/■ ■キーを巧します。 


C 


BRDUSE 


固 MUSIC 

m wa 

D 日 T 1 _0001 


つ画 


ジ曰 T000001.wav 

6 T 000002. wav k 


I 章ブラウズ （ BROWSE ) 画面 


画面には、 BROWSE 画面を表示する前にホーム画面で 
選択されていたファイルを含むフオルダの内容び表示さ 
れます。 


画面内のナビケーシヨン 

BROWSE 画面には、パソコンにおけるファイルのリスト 
表示のよラに、フオルダや音楽ファイルび「階層ツ U —形 
式」で表示されます。フオルダは第 2 階層まで作成できます。 

♦ホイールを使ってファイルやフオルダを選択（反転） 
します。 


♦フオルダび反転中にキーを巧ずと、フオルダの巧 
容び表示されまず。 

♦ファイルやフオルダび反転中に W キーを巧すと、現 
在開いているフオルダび閉じて、上位の階層レベルび 
表示されます。 
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第 10 章ブラウズ （ BROWSE ) 

画面内のアイコン表示 

じ(下に BROWSE 画面内のアイコン表示内容を説日月します。 

MUS にフォルダ（应 ））MUSIC 

ルート （ ROOT ) 階層表示中の BROWSE 画面では、 
最上段に MUS にフォルダび表示されます。 

オーディオファイル（ジ） 

音楽ファイルは（ジ）のあとにファイル名 
び表示されます。 

フォルダ C + 付きフォルダアイコン居）） 

内部にフォルダび存在するフォルダです。 

フォルダ（真っ白のフォルダアイコン仁）） 

内部にフォルダび存在しないフォルダです。 

表示中のフォルダ（開いたフォルダアイコン >3 ) 

現在、このフオルダの内容を画面表示してい 
ます。 


5գ TASCAM GT-R1 


画面 


ファイル操作 

BROWSE 画面巧の希望のオーディオファイルを反転し 
てキーを巧すと、政下のポップアップウインドウび 
表示されます。 


こ 


EROUSE 


固 MUSIC 
田日 T1 _0000 
DGT1 0001 


つ画 


ジ GT000002 


i 


ADD LIST 

DELETE 

CANCEL 


ホイールを使って希望の項目を反転し、 ►/ H キーを押す 
と、本磯わ'た TF の動作を行います。 

♦ PLAY 

ファイルを再生します。ディスプレイびホーム画面に 
戻ります。再生エリア設定び FOLDER の場合、この 
ファイルを含むフオルダび再生エリアになります。 

♦ ADD LIST 

プレイ U ストにファイルを登録します。（一已〇ぺ一 
ジ「プレイ I 」スト」） 


















第 


♦ DELETE 

ファイル削除の確認メッセージを表おしまず 。►/II 
キーを巧ずとファイルび削除され、 STOP/HOME 
キーを押すと削除び中止されます。 

♦ CANCEL 

還お中のファイルに関する操作をキャンセルします。 


フオルタ‘操作 


BROWSE 画面内の希望のフオルダを反転し、 

を巧すと、切下のポップアップウインドウび表示されます。 


EROUSE 


固 MUSIC 

巧田 il 

D 日 T1 _0001 
J3 GT000001.wav 

曰 T000002. wav 


つ画 


CREATE 

CANCEL 


T 


ホイールを使って希望の項目を反転し、 ►/ H キーを巧す 
と、本機び UTF の動作を巧います。 


I 章ブラウズ （ BROWSE ) 画面 


♦ SELECT 

ホーム画面に戻り、フォルタ巧の最初のファイルび選 
択されます。直前の再生エ U ア設定にかかわらず、こ 
のフォルダび再生エ1」アになります。また録音を行っ 
たとさ、このフォルダにファイルび作成されます。 

♦ CREATE 

新たなフォルダを作成する確認のポップアップを表示 
します。 ►/» キーを押すとフォルダび作成され、 
STOP / HOME キーを巧すと作成び中止されます。 
ただし、第 2 階層のフォルダ上で " SELECT " を還お 
すると、 "Layer too deep ." び表示され、フォルダ 
作成を受け付けません。 

♦ CANCEL 

選択中のフオルダに関ずる操作をキャンセルします。 
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第 11 章特殊な再生（再生コント□-ル機能) 


SPEED 

KEV 

FINE TUNE 


LPflRT CANCEL ] 


PE CONTROL 


つ画 


本機の再生コント□ール磯能を使って、再生スピードを変 
えることびできるだけでなく、音程を変えずにスピードを 
変えたり、逆にスピードを蜜えずに音程を蜜えることわで 
をます。また曲中のギター/ベースの音を低減（キャンセ 
ル）することびでさまず。これ 6 の再生コント□ール機能 
を使って、練習やフレーズコピーを効果的に行ことびでさ 
ます。 


再生コント□ール機能を設定ずる 

再生コントロール機能の設定は PB CONTROL 画面で巧 
います。ホーム画面表示中に PB CONTROL キーを長押 
しすると 、 PB CONTROL 画面び表示されます。 


この画面巧での設定作業を終えた搜、 STOP/HOME キー 
を巧すと（または PB CONTROL キーを長巧しすると） 
ホーム画面に戻りまず。 


ホーム画面上部では、現在有効になっている再生コント 
□ール機能のアイコンび反乾表示になります。 


スピードを変える 

SPEED 項目を使って再生スピードを設定ずることびでき 
ます。ただしスピードを設定しただけではスピードコント 
□ール機能は有効ではありません。設定後、 PB con¬ 
trol キーを短く巧すと、 スピードコント□ールびオン 
(有劲）になります。オンにするとホーム画面上部の 
SPEED アイコンび反転します。 PB CONTROL キーを 
短く巧すたびにスピードコントロールのオン/オフび切り 
換わりますので、設定したスピードとノーマルスピードを 
簡単に切り換えることびでをまず。 

スピード可変範囲は一50 %〜+16 % (1 %刻み）で 
ずので、最ち遅いスピード設定では元のスピードの半分 
になりまず。 



PB CONTROL キーを短く押すことでオン/オフび切 
り撰わるのは、再生コント□ール機能の中のスピード 
設定礫能のみです。他の再生コント□ール機能の場合、 
PB 巳 ONTROL 画面で初期設定政がの値に設定して 
いるとさ、常にオンになります。 


VSR 


0 0 
H 3 3 5 

〇 - 曲- 
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第 11 章特殊な再生（再生コント□-ル機能) 


キーを 変えずに スピードを 変える 

VSA 機能 （Variable Speed 冉 udition ) をオンにすると、 
スピードを変えてち曲のキーび変わりません。 

VSA 項目を使って VSA 機能のオン/オフを切り換えます 
(初期設定は ON )。 


キーだけを変える 

KEY 項目を使って、スピードを変えずにキーだけを半音 
単位で変えることびでさます。 

KEY 項目では、 ±6 半音の範囲 CbB 〜# B ) でキーを上 
下でをます（初期設定は" 0" )。 

キーを変えると （"0" L 以外に設定すると）、キーコント 
□ール機能びオンになり、ホーム画面上の " KEY " び反 
乾しまず。 

FINE 項目を使ラと、キーを微調整することびできまず。 
セント（半音の 1 / 1 00 ) 単位でキーを上下できまず。 



FINE 項目でキーの微調整を行っても、 KEY 項目の設 
定び "0" のときはホーム画面上の " KEY " は反転し 
ません。 


ギター/ベースの音を低減ずる 

多 < の市販の言源 （ CD など）の場合、録音され 
ているギター/ベースの音を低減することびでさ 
まず（パートキヤンセル機能）。 

PART CANCEL 項目を使って機能を設定します。ホイー 

ルを使って PART CANCEL 項目を選択すると 、 PART 
CANCEL 画面に変わり、3つのサブ項目び表示されます。 

C PE CONTROL ) 画 

[part cancel I 

CRHCEL + EHa 

RAH 白 E : GUITAR 

PART : C 


CANCEL 項目： （初期設定は OFF ) " ON " に設定すると 
パートキャンセル機能びオンになり、ホーム画面上の 
" P . C " び反転しまず。 

音源によってはパートキャンセル機能を使ってもギ 
ター/ベースのを十分に低減でをない場合びありま 
ず。その場合、しソ下の 2 項目の設定を変えることによ 
り、一層効果的に低減でをる場合びありまず。実際 
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第 11 章特殊な再生（再生コント□-ル機能) 


の音を聞さなびら、最適な設定を還んでください。 
RANGE 項目：低減させたい音の音域に合わせて GUI - 
TAR 、 BASS または ALL (全音域）を選択します。 
初期設定は " GUITAR " です。 

PART 項目：低減させたい音の定位に合わせて設定しま 

す （ L 10 〜 CENTER 〜 R 10)。 初期設定は CEN ¬ 
TER です。 
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第 12 章ループ再生/リピート再生/1曲再生 


通常の再生モードで再生を始めると、再生エ U ア巧の最後 
まで再生を行った後に停止します。これに対して、本章に 
述べる操作/設定を行ラことにより、ファイル内の希望区 
間の繰り返し再生、再生エ U ア巧の繰り返し再生、1曲の 
繰り返し再生、 ] 曲だけの再生を行うことびでさます。 

ループ 再生ずる 

政下の手順で、ファイル巧の希望の区間を繰り返し再生 
(ループ再生）することびでさます。 

1. 再生中（または一時停止中）、ループ再生したい区間 
の始点で I / O キーを巧します。 

現在位置び||\|点（始点）として設定されまず。 

2. ループ再生したい区間の終点で I / D キーを巧します。 
現在位置び OUT 点（終点）として設定され、 IN-OUT 
点間のループ再生び開始されます。 

• ホーム画面の再生位置表示バーの下部には、 IN 点、 
曰 UT 点それぞれの設定に該当する位置に " J "、 
" t " び点なしまず。またループ再生中、 I ++0 び点 
なします。 


• ループ再生を中止するには、 LODP キーまたは I / O キー 
を巧しまず。 


LOOP キーを押した場合、ループ区間の設定び鶏り、 
再び LOOP キーを押すとまたループ再生び始まります。 
I / O キーを巧した場合、ループ区間の設定びク U アさ 
れます。 



MP 3 ファイルび V 日 R 形式の堤合、正確な IN 点 、 OUT 
点の指定びでさない場合びありまず。 


リピート再生ずる/1巧再生ずる 


現在の曲 （1 邮または再生エリア内の全曲を繰り返し再生 
(リピート再生）したり、 ] 曲だけ再生することびでをまず。 
1. MENU キーを巧してメニュー U スト画面を表示し、 
PLAY MODE を反転して ►/■ ■キーを押します。 


t. PLRV MODE 


: FOLDER 
REPEAT s OFF 


画 
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第 12 章ループ再生/リピート再生/1曲再生 


吕 . REPEAT MODE 項目で再生モードを選択します。 

• OFF : 

通常の再生（再生エリア内の連続再生）を行ラモード 
です。 


• SINGLE : 

1 曲だけ再生するモードです。 U ピートは行いません。 
ホーム 画面に ■_ J ! が LE び表示されます。 

• 1 REPEAT : 

再生中の巧を U ピート再生するモードです。 

ホーム画面にク1び表示されます。 

• ALL REPEAT : 

再生ェ U ァで選択した範囲内の全曲を U ピート再生す 
るモードでず。 

ホーム画面に:^句〇ししび表示されます。 



上記 REPEAT MODE 項目を OFF 1； (州こ設定してい 
るときにループ再生を実行すると 、 REPEAT 
MODE び自動的に " OFF " になります。 
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本機では、練習やフレーズコピーなどを行ラ素材として、 
あるいは後述するオーバーダビング録音のとさの再生素 
材として、パソコンからオーディオファイルを US 巨経由 
で転送することびでさまず。 

なお本機で扳うことびできるオーディオファイル形式は、 
MP 3 (32 kbps 〜3吕〇 kbps 、44. 1 kHz /48 kHz ) およ 
び WAV (44.1/48 kHz 、] 已/24ビット）です。 



白 T - R 1 とパソコンを US 巨接続する代わりに、 GT - R 1 
から SD カードを取りがして直接（あるいはカードア 
ダプターを使って）パソコンにセットしてち、同じ操 
作びでさまず。 

パソコン上にオーディオファイルを準備ずる 

パソコンの機能/ソフトウエアアプリケーションを使っ 
て、巳□の楽曲などをパソコンに取り込みます。 

パソコンに取り込むときに、最終的に GT - R 1 に取り込む 
ファイルの形式（上記の MP 3、 WAV ) に合わせて、フ 
ァイル形式を選んでください。 

パソコンか S オーディオファイルを取り这む 

1. 本機とパソコンを接続します。（一30ページ「パソ 
コンを接続ずる」） 


奪パソコンか!5曲を取り込む 


2. パソ]ン上の" GT - RV ' ドライプをクリックして開き 
まず。 

UTILITY フオルダ、 MUS にフオルダび表おされます。 

3. パソコン上の希望の才ーディオフアイルを MUS にフオ 
ルダにドラッグ&ド□ップします。 

オーディオファイルび本機にコピーされます。 



パソコン上の操作で、 MUS にフォルダ内を管理する 
ことびでさます。 

• MUS にフオルダ巧にヴブフオルダを作成することびで 
をます。ヴプフォルダは2階層下まで作成でをます。本 
機ではフオルダ巧のみを再生範囲に設定することもでき 
ますので、取り込む楽曲のカテゴ U - や演奏者別に舊理 
しておくと便利です。（一已已ページ「フオルダ操作」） 

• サブフォルダや楽曲に蒂望の名前を付けておくと、本 
機の画面に表示されまず。 

4. コピーを終えたら、パソコン側で GT - R 1 の接続を解除 
してから、 USB ケープルを披さます（パソコン側での 
接続解除方法については、パソコンの取扱説明書をご 
覧< ださい)。 

本機び再起動します。 
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第 14 章内蔵エフェクターを使う 


本機にはエフェクターび内蔵されています。 

録音時や練習時に入力信号にエフェクトを掛けたり、再 
生時に再生信号にエフェクトを掛けることびできます。 
また U ズムモード時には、 U ズムマシンにエフェクトを 
掛けることをできます。 


エフェクターのオン/オフを切り換える 

FX キーを短<巧すたびにエフェクターのオン/オフび切 
り換わります。オンにすると、最後に EFFECT 画面で設 
定したエフてクトび有効になります。なお、ホーム画面 
ち下のアイコンには選択中のエフェクトバンク CA 〜 E ) 
び表示され、エフェクターびオンのとさ反転表示になり 
ます。 

— n … I (ml 

■ OOhOOmOOs 

L I 00 : 05 : 叫 

SI GT 日日日日日日 . wav 

A しし 001/010 


エフェクターを設定ずる 


FX キーを長押しすると EFFECT 画面び表示されます。 


t. EFFECT 


匡 OURCEI 


BANK 


: PLAV 
： A 


>C01 


PRESET : TexasBoy 


mm 


- 画 - 


CHP 




■Q 

し u し 


上図のように、 EFFECT 画面には、 SOURCE 、 BANK 、 
PRESET の 3 つの項目の下にアイコンび並んでします。 
左のアイコン（下図では GUITAR ) は現在選択している 
入力を表示します。四角いボックスアイコンは現在のプ U 
セットで使われるエフェクトモジュールを示します。ちの 
LVL アイコンはレベル調整つまみを示します。入力表示 
アイコン政がはすべて設定項目を持ちますので、上記画面 
中にホイールを回してい<と、エフェクトモジュールや 
LVL つまみのアイコンわ反転表示（還お）されます。 

なおエフェクトモジュールの種類や数は、選択している 
プ U セットに応じて変わりまず。各プ U セットに接続さ 
れるエフェクトモジュールの種類については「エフェク 
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タープリセツ!覧」 （84 ぺージ）をご覧ください。 

他の設定画面と見た目び異なりますび、操作方法は同じ 
です。ずなねち： 

1.ホイールを使って希望の項目を反転（選択）し、 
► / H キーを押して確をすると、選択肢/値の設定び 
でをるよラになりまず。 

吕.ホイールを使って希望の選択肢/値に設定します。 

3.設定搜、 W キーを押ずと、項目を選おできる状態に 
房りまず。 


SOURCE 

エフェクトを入力信号 （ INPUT ) に掛けるか、再生 
信号 （ PLAY ) に掛けるかを選択します。 

BANK 

エフェクトは A 〜 E のバンクに分類されています。こ 
の項目で選んだバンク内のプリセットを、次の PRE - 
SET 項目で選択します。をバンクにはプ U セットび 
次のよラな用途別に収められています。 

BANK A 〜 C :ギター巧プリセット 
BANK D ；ベース用プリセット 
BANK E : U バーププリセット 


14章内蔵エフェクターを使う 


PRESET 

選択しているバンク内のプ U セットを選択します。プ 
U セットエフェクトの内容についてはエフェクタープ 
U セットー覧」 （84 ページ）をご覧ください。 


エフェクトモジュール 

各エフェクトモジュールアイコンを反転表示して ►/■■ 
キーを 巧すと、下図のよラな複数のパラメータ設定頂 
目を含むポップアップび表示されます。パラメータの 
種類はモジュールタイプによって異なります。 


EFFECT 


つ团 


に TOP[ 

IGuiiHni 


mniBi :1 。 
AMP Si 


■pIzWiJ 


ポップアップ表示中は、ホイールと ►/■ ■キーを使つ 
てポップアップ内の項目選択および設定を行います。 
設定後、 STOP/HOME キーを巧すとポップアップび 
消えます。 

モジュール タイプ毎の パラメータについては「ェフエ 
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第 14 章內蔵エフェクターを使う 

クトモジュールのパラメーター覧」（扫8ページ）をご 
覧ください。 

LVL つまみ 

エフェクト出カレベルを調節します。このアイコンを 
反転表示して ►/■ ■キーを巧ずと、下図のよラなポッ 
プアップび表ちされますので、レベルを数値で設定 
(0-100) します。このとき、数値に応じて LVL つ 
まみアイコンび回転します。 


エフェクト画面を終了ずるには 

STOP / HOME キーを巧すと〔または FX キーを長押しす 

ると）、ホーム画面に戻ります。 
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本機はチューナーを内蔵しています。楽器の音を本機に 
入力することによって、ディスプレイ上のチューニング 
ーターを見なびら正確なチューニングびできます。ま 
た、チューニング用の!ンを0 /LINE OUT 端子から出 
力することびでをまずので、複数の楽器を同時にチュー 
ニングずるとをなど便利でず。 


準備ずる 


1 .MENU キーを巧してメニューリストを表示し、 
TUNER を反転して ►/■ ■キーを巧します。 



TUKJER 

IMODE 

I : flUTO 

CRLIB : 440 HZ 


画 


第1己章チューナーを使う 

2. MODE 項目でチューナーモードを選択します。 

• AUTO モード（ク□マチックチューナーモード） 

• GUITAR モード（ギターチューナーモード） 

• BASS モード（ベースチューナーモード） 

• OSC •モー ド（オシ レーターモー ド） 

3. CAUB 項目で冉音の基準周波数を 43 已 Hz 〜 44 已 Hz 
の範囲で設定します。 

設定値は画面ち下部に表示されます。 

この設定はすべてのチューナーモードに共通です。 

し U 下にチューナーモード別に操作方法を説明します。 
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第 1 已章 チューナーを 使う 


AUTO モード（ク□マチックチューナーモード） 

通常のモードです。本機のチューニングメーターを見な 
びら楽器をチューニングすることびできます。 

画面にはチューニングメーターと入力信号の音名び表示 
されます（入力びないときの音名表示は"-"）。 

1. 使用する入カソースを選択しまず。（一34ページ 
「入カソースを選択する」） 

吕. チューニングする楽器の音を入力します。 

ちっとち近い音名びメーター上部に表示されます。 

3. 合わせたい音名び表示されて、ーター中央部び点丹 
するよラにチューニングします。 

チューニングび低ずぎる場合は左側、高ずぎる場合は 
ち側にバーび表示されまず。ズレび大をいほど、バー 
び長く表示されます。 

a tDFjer > 画 


EpDE 


CA し IB s 44 白 HZ 


FtM 
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GUITAR モード（ギタ^チューナーモード） 

チューニングする弦を変える毎に設定を変えます。 

1. NOTE 項目を使って、チューニングしたい弦 （1 E 、 
2 B 、3 G 、4 D 、5 A 、 BE ) を選択します。 

2. メーター中央部び点なずるよラにチューニングします。 
チューニングのやり方は AUTO モード時と同じです。 

目 ASS モード（ベースチューナーモード） 

チューニングする弦を変える毎に設定を変えます。 

1. NOTE 項目を使って、チューニングしたい弦 （1 G 、 
2 D 、 3 A 、4 E 、5 B ) を選択します。 

2. —ター中央部び点灯するよラにチューニングします。 
チューニングのやり方は AUTO モード時と同じです。 


















オシレーターモード 

内蔵のオシレーターを使って、3オクターブ （ C 3 音〜日日 
音）の範囲のチューニングトーンを n/LINE OUT 端子か 
ら出力することびでをまず。 

オシレーターモードには前述の巳 AUB 項目の他に、じ(下 
の3つの設を項目びあります。 

NOTE 項目 

チューニングトーンの高さに3音〜巨已音）を選択し 
ます。 


OUT 項目 

チューニング!-ーンを出力するかしないか （ ON また 
は OFF ) を選択しまず。 " ON " に設定ずると、音叉か 
ら音び発生しているよラなビジュアル表示になりまず。 


( TUKJER 

つ 00! 

MODE 

CRLIB : 440 HZ 


(«U») 

I 44 。 I 


第1己章チューナーを使う 

ク□マチックモードからオシレーターモードに切り換 
えると、 OUT 項目び自動的に " ON " になります。才 
シレーターモードからク□マチックモードに切り撰え 
ると、 OUT 項目び自動的に" OFF " になります。 

LEVEL 項目 

チューニング!ンの出カレベル （0 〜 10) を設定 
します。 
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第 1 巨章リズムマシンを使う 

本磯は U ズムマシンを内蔵しています。 U ズムマシンに 
は 88 種類のプ U セツトパターンび搭載されています。こ 
の中には方卜□ノームも含まれています。 

U ズムマシンに合わせてギター/ベースなどの練習をし 
たり、 U ズムマシンの音と楽器の音をミックスして録音 
ずることびでをます。 


リズムモード 

U ズムマシンを使ラには、本磯を U ズムモードにする必 
要びあります。ホーム画面表示中、 PB CONTROL キー 
と FX キーを同時に巧すと、 U ズム画面び表示され、本機 
びリズムモードになります。 

I " EE 。！ irRETii II non i 印 
> 2 BEAT — 

,. TEMPO 

I 120 

減 ROCK01 

RHVTHM OO じ OSS 


この画面には U ズムマシンに関するさまざまな情報び表 
あされるととちに、リズムマシンのスタート/ストップ、 
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テンポ設定、パターン選択びでをます。またリズム画面 
表示中、 U ズムマシンと入力信号を S ックスして録音す 
ることびでさます。 

U ズムモード中に PB CONTROL キーと FX キーを同時に 
巧すと、リズムモードを終了し、ホーム画面に戻りまず。 



• U ズムモードでは SD カード上の音楽ファイルを再生 
することびでをません。 

• U ズムモード中に BROWSE 画面あるいは 
PLAYLIST 画面を使ってオーディオファイルを選択 
し、ポップアップ表示の " PLAY " を選択すると 、 U 
ズムモードを終了してホーム画面に戻ります。 （ ^ 
47 ページ「第 9 章再生エ U アとプレイリスト」） 












u ズム画面の表示巧客 


停止時および再生時 

ここでいラ停止時とは、リズムモード中でリズムマシン 
び停止しているときを言います。また再生時とは、（オー 
ディオフアイルの録音を行わずに）リズムマシンび再生 
しているとさを言いまず。 



電源、入カモニターの設定状態、およびエフ I クターの 
オン/オフ状態の表示は、ホーム画面と同じです。また 
画面上部には、録音待機中および録音中は録音画面と同 


第1目章リズムマシンを使う 

じ 「 INT / M に IN の設定状態」、それじ(がのとをはホーム 
画面と同じ「入カモニターの設定状態」び表示されまず。 
これらの他に!;(下のリズム画面特有の表示びあります。 

① 再生/停止表示 

U ズムマシン再生中は►、停止中は■を表示します。 

③ ビート位置 

小節内におけるビートの位置を表示します。 

感 テンポ 

現在のテンポを巨 PM (1 分あたりの拍数）で表示し 
まず。 

④ パターンを 

現在選ばれているリズム；て夕ーンの名前を表おします。 

⑥ ビート位置 

小節内のビート位置をバー表示します。 

(D RHY 下 HM 表示 

この画面が U ズム画面であることを示します。 

③ パターン番号/パターン総数 

1」ズムパターン総数 （88) および現在選ばれている 
U ズムノてターンの番号を表示しまず。 
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第 1 目章リズムマシンを使う 

♦録音時 

ここでいラ録音時とは、リズムマシンを再生しなびらオー 
ディオファイルを録音ずるときを言います。このとき、リ 
ズムマシンと入力信号の両方の音び S ックスされて歸音さ 
れます。 



, D1 ： 39 ： D7 

GT 000000 . り … 

HRH リ THni ROCfC 日 1 — ^ 

4 - ふ ^ 

録音中は通常のモードでの録音画面とほとんど同じ画面 
び表示されますび、切下の点び異なります。 
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® 録音表示 

録音中、♦を表示します。 

③カウントイン 

録音開始時のカウントインを表示します。カウントイ 
ンび終わると消えます。 

③ RHY 下 HM 表示 

この画面びリズム画面であることを示します。 

® パターンる 

現在選ばれているリズムノてターンのを前を表示します。 



録音待機時は通常のモードでの録音待機画面と同じ巧 
容び表示されます。 









リズム画面での操作 

U ズム画面表示中、下の操作を行ラことびでさまず。 


♦ ►/ H キーを押すたびに I 」ズムマシンのスタート/ス 
トップび切り換わりまず。 



ストップ後に再スタートしたとき、 U ズムパターンの 
頭からスタートします。 

♦ ホイールを使ってテンポを設定します。 

20-250 ( BPM ) の範囲で設定できます。 

♦ w / w キーを使ってプリセットの U ズムパターン 
を選択します。 

リ ス hJ (ターンの一覧は94ページをご覧ください。 



• 搂述する RHYTHM 設定画面でテンポと U ズムパター 
ンを設定することわでさます。 


• リズムパターンを編集することはでさません。 


第1目章リズムマシンを使う 


リズムマシンを設定ずる 

RHYTHM 設定画面を使って、テンポ、リズムパターン、 
カウントイン、カウントレックを設定することびできま 
ず。 

RHYTHM 設定画面を表示するには、 U ズム画面表示中 
に PB CONTROL キーを}甲します。 


( RHYTHM >L!ll 


TEMPO 


PATTERN : C0UHT4 
COUNT IN : -4 
COUNT REC ： OFF 



この画面には 4 つの設定項目びあります。これらのラち、 
テンポと U ズムパターンは U ズム画面から設定すること 
をでさます。（一71ページ n 」 ズム画面での操作」） 
RHYTHM 設定画面の操作方法は他の設定画面と同じで 
ず。すなわち： 
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第 1 目章リズムマシンを使う 

1. ホイールを使って希望の項目を反転（選択）し、 
►/■ ■キーを押して確定すると、値を選択でをるよラ 
になります。 

2. ホイールを使って希望の値を選択しまず。 

3. 還択體、 M ィキ ーを押ずと、項目を選択でをる状態に 
房ります。 

テンポを設定ずる （ TEMPO ) 

U ズムマシンのテンポを20〜250 (巨 PM =] 分あたり 
の拍数）の範囲で設定でさます。 

リズムパターンを選択ずる ( PATTERN ) 

U ズムマシンのパターンを88種類のプリセツトの中から 
選択でさます。 

U ズムパターンの詳細については n 」 ズムパターンー覧」 
(94 ページ）をご覧ください。 



• U ズムパターンを編集することはでをません。 

• パターン巳 OUNT 1 〜 COUNTS を選択することによ 
り、 U ズムマシンをメト□ノームとして使ラことびで 
をます 
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カウントインを設定ずる （COUNT IN ) 

パターンびスタートする前のカウントインを設定しまず。 
—9 〜+3の範囲で i 受定でをます。 

数値 （0 〜 9) はカウントの拍数を表しまず。 

+ /— は U ズムモードで録音を行ラとをの録音開始点の 
設定です。"一 " （マイナス）のとさはカウントインの後 
から録音を開始し、 "+ " のと去はカウントと同時に録音 
び開始されます。 （ ^ 7已ページ n 」 ズムにをわせて行ラ 
演奏を録音する」） 

カウントレックを設定ずる （COUNT REC ) 

U ズムマシンの音を録音するときにカウントインを録音 
ずるかどラかの設定です。 

" ON " に設定ずると録音されます。 " OFF " に設定すると 
録音されません。 C ^ 7 己ページ「リズムに合わせて行ラ 
演奏を録音する」） 



リズムマシンに合わせてミ寅奏する 

U ズム画面表示中、 U ズムマシンに合わせて練習びでさ 
るほかに、 U ズムマシンと入力信号をミックスして録音 
ずることびでさます。 


準備ずる 


U ズムマシンに合わせて演奏する前に、入力の準備 、 U 
ズムマシンの設定、モニターモードの変更などを行ラ必 
要びあります。 


1) 入力を準備ずる 

入力の選択および必要に応じて機能設定を行います。詳 
細は博7章録音する」の中の r 入カソースを選択ずる」 
(34 ページ)、 「 INT / M に IN の機能を設定ずる」 （3 巨ぺ一 
ジ）、「内蔵マイクの角度を調節する」 （38 ページ）をご 
覧< ださい。 



入力の準備の前に U ズムモードにしてちかまいません。 


第1目章リズムマシンを使う 

2) リズム モー ドにずる 

ホーム画面表示中、 PB CONTROL キーと FX キーを同時 
に押して、本機をリズムモードにします。 U ズム画面が 
表示されます。 

3) リズムマシンを設定ずる 

U ズムマシンのリズムパターン、テンポを設定します。 
また必要に応じてカウントインに関する設定を行います。 
設定方法の詳細は 「 U ズムマシンを設定する」 （71 ペー 
ジ）をご覧ください。 

4) モニターモードを 変更ずる 

U ズムマシンと入カソース（ギター/ベースあるいは他 
の楽器や歌など）の両方の音をモニターしなびらリズム 
に合わせて、練習や録音を行ラ場合、あらかじめ set ¬ 
ting 画面の MONITOR 項目を ON に設定しておく必要 
びお0ます。 

この項目び OFF だと、（録音待機中または録音中政がに） 
入力信号を モニター することびでをません。 

1. SETTING キーを巧して INPUT SETTING 画面を表 

7 K しま'9。 
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第 1 目章リズムマシンを使う 


吕.ホイールを使って MONITOR 項目をお乾し、 ►/II 
キーを 巧しまず。 

3. ホイールを使って " ON " を選択しまず。 

この状態で、常に入力信号をモニターでをるよラにな 
りまず。 

すなわち、 IJ ズムモード時は U ズムマシンと入カソー 
スの S ックス信号をモニターでさます。 


4. STOP/HOME キーを押して、 U ズム画面に戻します。 


已）入カレベルを調節ずる 

ちサイドパネルの INPUT ボリュームを使って、入カレべ 
ルを調節します。 


I " EE 。！ irRETii II non i の 

■ 1 EEOT 


^ROCK01 


TEMPO 

I 120 


RHVTHM 001 /OSS 
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PEAK インジケーターび点灯する場合は、入力をレベルを 
下げてください。 

また、 L / R メーターの一番ちのドットび点灯する場合は、 
INPUT ボ U ュームを使って入カレベルを下げるか、エフ 
ェクトを使用している場合は、 EFFECT 画面内の出カレ 
ベル ( LVL ) を下げてください。 

♦ 入カソースとして GUITAR を選択しているとき、ア 
クティブタイプ（電池内蔵タイプ）のギター/ベース 
を接続して音び歪む場合は、ギター/ベース側のボ IJ 
ュームを絞って < ださい。 

♦ 入カソースとして INT/MIC を選択して内蔵マイクま 
たは MIC IN を使っているとき、 INPUT ボ U ュームを 
最大にしてもレベルび低い場合は、 INT/MIC IN の 
機能設定画面で GAIN 項目をより高い設定にしてくだ 
さい。（一3巨ページ 「 INT / M に IN の機能を設定す 
る」） 

♦ 入カソースとして" LINE " を選択した場合、入力のレ 
ベルはソース側で調節して < ださい。 








リズムに合わせて練習ずる 

政下の手順は、上記「準備する」で述べた準備び藍って 
いて、 U ズム画面び表示されていることを前提としてい 
ます。 

1. ►/ H キーを巧して、 I 」ズムマシンをスタートさせます。 

2. リズムマシンに合わせて、演奏しまず。 

3. 必要に応じて 、 MIX BALANCE キーを使ってリズム 
マシンの音量を増減することによって、 U ズムマシン 
と入力信号のノ（ランスを調節します。 

調璧中 （MIX BALANCE キー操作中)、 U ズムマシンの 
ボリュームびディスプレイの下部にバー表示されます。 


4. 演奏を終えたら、キーを押して U ズムマシンを 


停止します。 


第1目章リズムマシンを使う 


リズムに合わせて巧ラ演裏を録音ずる 

U ズムマシンに合わせて行ラ演奏を録音することびでき 
ます。このとさ、リズムマシンと演奏（入力信号 ）のミ 
ックス信号び録音されまず。 

■ UTF の手順は、上記「準備する」で述べた準備び整って 
いて、 U ズム画面び表示されていることを前提としてい 
まず。 

1. REC / PAUSE キーを押します。 

MMI 川 ft irrmi OFF im^ ^ 

■ PQhOOmOOs 

L I Dl : 北 : W 

…夕 GT 000000 ■ way 

wau i&bit _ 圓 

百 TR 44.IK CBD 


上記のよラな録音画面び表示されまず。 

このとき REC/PAUSE キーは点滅しています。 
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第 1 目章リズムマシンを使う 


吕.再度 REC/PAUSE キーを巧します。 

U ズムマシンびスタートし、録音び始まりまず。録音 
び始まると REC/PAUSE キーび点むに変わりまず。 
下記のよラな画面に変わります。 


■jMTTMiMjrnrainm 印 

♦ 00h02m53s 


D1 ： 3E ： 1H 


.'ク GT 000000 - way 
► (HUDROCKBI 




• リズムモードで録音をする場合、ファイルあ式を 
"WAV" に設定してください（一33ページ「ファイ 
ル形式/サンプI」ング周波数を選択する」）。ファイル 
形式を MP3 に設定した状態で録音を開始しよラとす 
ると、ツセージ （Format is MP3) び表示され、 
操作を受け付けません。 

• リズムモードで録音をする場合、 SAMPLE 周波数は 
44.1 KHz 固定となります。 （SAMPLE 周波数び 
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48KHZ に設定されていても録音時の S 冉 MPLE 周波数 
は、自動で 44.1 KHz になります。） 

カウントインおよびカウントレックの設定によって、 
録音開始のタイ S ングおよびカウントインの録音の有 
無び変わりまず。（一 7] ページ「リズムマシンを設 
定する」） 

• COUNT IN を一（マイナス）値に設定すると、 
COUNT REC の設定に関わらず、カウントイン後に 
録音び始まります。 

• COUNT REC を ON、COUNT IN を + (プラス） 
値に設定ずると、カウントイン手前から録音び始まり、 
カウントインも録音されまず。 

• COUNT REC を OFF、COUNT IN を + (プラス） 
値に設定すると、カウントイン手前から緑言び始まり 
ますび、カウントインは録音されません。 










3. リズムマシンに合わせて演奏を行いまず。 

4. 演奏び路わったら STOP/HOME キーを巧します。 
リズムマシンび停止し、録音ファイルび作成されます。 



• リズムモードでの録音中（およけ録音待機中）は、 
► / H キーび働さません。 

• 録音したファイルを再生するには U ズムモードを終了 
する必要びあります。 

已 .PB CONTROL キーと FX キーを同時に巧してリズム 
モードを終了しまず。 


ホーム画面び表示されます。 

6. ►/■ ■キーを巧すと、録音したファイルび再生されます。 


第1目章リズムマシンを使う 


リズムマシンにエフェクトを掛ける 

U ズムマシンに U バープなどの内蔵エフェクトを掛ける 
ことびでをます。これを行ラには、 EFFECT 画面の 
SOURCE を PLAY に設定します。エフェクター設定の 
詳細については「第]4章巧蔵エフェクターを使ラ」 
(62 ページ）をご覽ください。 



• U ズムマシンにエフェクトを掛けた場合、モニターだ 
けでなく、 U ズムマシン録音時にもエフてクトび掛か 
つた状態で録音されます。 

• U ズムマシンと入力信号の両方にエフェクトを掛けて 
録音することはできません。 


TASCAM GT-R1 7 / 






第 17 章環境設定など 

使用環境や条件に合わせて本磯を快適に使ラためのさま 
ざまな設定、およびイニシャライズやフォーマットを、 
セットアップ画面で行います。 

セットアップ画面を表示するには、 MENU キーを押して 
メニュー U ストを表示し、 SETUP を反転して ►/■■*- 
を巧しまず。 


f SETUP > 画 

ICUE/REV SPEEDI 

XS 

3 min 

1 己 sec 

12 

HIGH f 

AUTO OFF 
BACKLIGHT 
COHTRflST 
DIMMER 


SETUP 画面の各項目で、政下の設定を行ラことびでさ 
ます。 


早送り/早戻しスピードの設定 

CUE/REV SPEED 項目で、才ーデイオファイル再生中 
に w / w キーを巧したままにしたとさの早をり/早 
戻しのスピードを設定します。 

選択肢： xS 、 x 4 、xS (初期設定)、 xl 0 
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電源のオートオフ設定 

AUTO OFF 項目で、バッテリー駆動時、最後に動作ある 
いは操作してから自動的に電源びオフになるまでの時間 
を設定します。 

選択肢： OFF (初期設定、自動オフしない）、 3 min 、 

5 min 、 lOmin 、30 mm 


バックライトの才ートオフ設定 

BACKLIGHT 項目で、バッテ U - 駆動睁最後に操作し 
てから自動的にバックライトび消灯ずるまでの時間を設 
定します。 

選択肢： OFF (自動消灯しない）、 5 sec (初期設定）、 
1 0 seCv 1 5 sec 、30 sec 


ディスプレイコントラストの調整 

CONTRAST 項目で、ディスプレイのコントラストを調 
整します。 


選択肢：1〜20 (初期設定： 8) 















バックライトの輝度調整 

DIMMER 項目で、バックライトの輝度を調整することび 
でさます。 

選択肢 ： HIGH (初期設定)、 LOW、OFF (点なしない） 

初期設定に戻ず 

INITIALIZE 項目でイニシャライズを実行することによ 
り、本機のさまざまな設定を初期状態に戻すことびでさ 
まず。 

1. INITIALIZE を反転して ►/■ ■キーを巧すと、 
" Exec " び反転しまず。 

2. ►/■ ■キーを押すと、確認のポップアップウィンドウ 
び表示されます。 

3. ►/■ ■キーを押して、イニシャライズを実行しまず。 
イニシャライズしない場合は STOP/HOME キーを押 
します。 


第17章環境設定など 


クィックソオーッ トする 

QUICK FORMAT 項目で、 SD 力ードをクイックフオー 
マットします。 

クイックフオーマットを行ラと、カード上のすべての音 
楽ファイルび消去され、 MUSIC フオルダ、 UTILITY フ 
オルダおよび dr - l.sys び自動生成されます。工場出荷 
時に記録されている MANUAL フオルダと取扱説明書の 
PDF ファイルは消去されまず。 

1. QUICK FORMAT 項目を選択して ►/■ ■キーを巧す 
と、 " Exec " び反転します。 

2. ►/■ ■キーを巧すと、確認のポップアップウィンドウ 
び表示されます。 

3. ►/■ ■キーを押して、クイックフオーマットを実行し 
まず。 

クイックフオーマツトしない場合は STOP/HOME キー 
を巧しまず。 
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第 17 章環境設定など 


フルフオーマツトずる 

FULL FORMAT 項目で、 SD 力ードをフルフオーマット 
します。 


フルフォーマットを行ラと、カード上のすべての言楽フ 
ァイルび消まされ、 MUSIC フォルダ、 UTILITY フォル 
ダおよび dr - l.sys び自動生成されまず。工場出荷時に 
記録されている MANUAL フォルタと取扱説明書の PDF 
ファイルは消去されます。 

フルフォーマットでは;^モ U —のエラーをチェックしな 
びらフォーマットを実巧します。 

クイックフォーマットと比べてを<の時間び掛かります 
ので、終了するまでしばらくお待ちください。 

1 .FULL FORMAT 項目を選択して ►/■ ■キーを押ずと、 
" Exec " び反転します。 

吕. ►/■ ■キーを巧すと、確認のポップアップウィンドウ 
び表示されます。 

3. ■キーを押して、フルフォーマットを実行します。 

フルフオーマツトしない場をは STOP/HOME キーを 
巧します。 
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ごミ主意 


フ オー マットの実行は、別売の AC アダプターを使用 
するか、バッテリーの鶏量び十分な状態で行つてくだ 
さい。 

フオーマット中にバッテ U —切れになると、正常なフ 
オーマットびでをない場をびありまず。 






インフォメーション画面で、本機の各種情報を見ること 
びでをます。 


インフ オメーシヨ ン画面を表示するには、 MENU キーを 
押してメニユ ー IJ ストを表示し、 INFORMATION を反 
鼠して ►/■ ■キーを押します。 

インフ オメーシヨ ン画面には じ(下の3 ページびあります。 
ホイールを使ってこれらのページを切り換えることびで 
をます。 

♦ファイル情報ページ （ FILE ) : 

再生中のオーディオファイルの情報を表示 
♦ メモリー情報ページ （ MEMORY ) : 

セツトしている SD カードの使巧状況を表示 
♦ システム情報ページ （ SYSTEM ) : 

本機のシステムの設定情報、ファームウェア 
バージヨンを 表示 


第18章曲の情報を見る 


ファイル情報ページ 


t IHFORMRTIOH 山 d 



m : 1 ら bi し ST, 44-Ik 
TITLE : GTOOOOOl.wav 
flLBUn : 
fiRTIST : 


円 LE ページでは、再生中のファイルの情報を表示し 
ます。 


WAV または MP3 項目： 

オーディオファイルの形式を表示します。 

WAV ファイルの場合、ビット長、ステレオ/モノラ 
ル、サンプリング周波数 （ Hz ) を表おします。 

MP 3 ファイルの場合、ビットレート （ kbps )、 C 巨 R / 
VBR 、 サンプリング周波数 ( Hz ) を表示します。 

(CBR :固定ビットレート 、 VBR :可変ビットレート） 
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第 18 章巧の情報を見る 

TITI_E 項目： 

ファイル名を表示します。 

MP3 ファイルで IDSTAG のタイトル情報びある場合 
は、その情報を表示しまず。 

ALBUM 項目： 

MP3 ファイルの D3TAG のアルバム情報を表示します。 
WAV ファイルおよび D3TAG 情報びない MP3 ファイル 
の場合は、なにち表示しません。 

ART 旧 T 項目： 

MP3 ファイルの IDSTAG のアーティスト情報を表示 
しまず。 W 冉 V ファイルおよび IDSTAG 情報びない 
MP3 ファイルの堤合は、なにを表示しません。 
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メモリー情報ページ 


(IHFORHRTIOH >UUl 


MEMORVC 2 /SD 


J3 TOT 化 mK : 2 己 

D TOT 化 FOLDER : 己 

O TOTfiL HEnORV : 967ME 
?miW HEnORY ： 73SMB 


MEMORY ページでは、セツトしている SD カードの使巧 
状況を表示します。 


TOTAL MUSIC : 

MUS にフオルダ巧にある再生可能なファイル数を表 
のしま'5。 


TOTAL FOLDER ; 

MUS にフオルダ内にあるフオルダ数を表示します。 


TOTAL MEMORY : 

SD カードの総メモ U —容量を表示します。 

REMAIN MEMORY : 

SD カードの残容量を表示しまず。 














システム情報ページ 


(IHFORHRTIOH 画 


SVSTEMCS/SD 


み CUEr-REU SPD : XS 
〇 fiUTO OFF : lS0sec 

•さ BACKLIGHT =1 日 sec 

一 Systeh Per- ： 1.DD DDDl 


SYSTEM ページでは、本機のシステムの設定情報、ファー 
ムウェアノ '；‘ー ジョンを表示します。 

CUE/REV SPD : 

送り/早戻しのスピードを表示します。 


AUTO OFF : 

電源の才ートオフ設定を表示します。 

BACKLIGHT : 

バックライトのオートオフ設定を表おします。 

System Ver. : 

システムファームフェアのバージョン情報を表示し 
まず。 


第 18 章曲の情報を見る 
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第 19 章エフエクタープリセツ!覧 


Guitar Preset 


No 

Name 

Module! 

Module 吕 

Modules 

1 

Texas 己 oy 

白 . AMP 

COMPRESSOR 

REVERB 

2 

N.Y.Rock 

日 . AMP 

COMPRESSOR 

REVERB 

3 

U.K.Rock 

日 . AMP 

CHORUS 

REVERB 

4 

」 . 日 eck70 

白 . AMP 

FLAN 白 ER 

DELAY 

已 

Metal 日日 y 

日 . AMP 

ENHANCER 

REVERB 

巨 

MetalBoy2 

白 . AMP 

ENHANCER 

REVERB 

7 

N.Y.BIues 

白 . AMP 

COMPRESSOR 

REVERB 

8 

N.Y.BIues2 

日 . AMP 

CHORUS 

REVERB 

9 

Delta 

白 . AMP 

ENHANCER 

REVERB 

10 

LA. Blues 

日 . AMP 

ENHANCER 

REVERB 

11 

BoxMan 

日 . AMP 

FLAN 白 ER 

DELAY 

12 

FunkMan 

白 . AMP 

AUTO WAH 

DELAY 

13 

FunkMan2 

日 . AMP 

AUTO WAH 

DELAY 

14 

WithBass 

白 . AMP 

PITCH SHIFTER 

REVERB 

1 已 

TexasFunk 

白 . AMP 

FLAN 白 ER 

REVERB 

16 

80s 

日 . AMP 

PHASE SHIFTER 

REVERB 

17 

Mornin 邑 」 azz 

白 . AMP 

CHORUS 

REVERB 

18 

Evenin 邑 」 azz 

日 . AMP 

FLAN 白 ER 

REVERB 

19 

AutumnWind 

日 . AMP 

FLAN 白 ER 

REVERB 
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第 19 章エフエクタープリセツ!覧 


Guitar Preset 


No 

Name 

Module! 

Module 吕 

Modules 

20 

Let it Guitar 

G.AMP 

PHASE SHIFTER 

REVERB 

21 

Leslie.G 

G.AMP 

FLAN 白 ER 

DELAY 

吕吕 

Standard.G 

G.AMP 

COMPRESSOR 

REVERB 

23 

F-Comp 

COMPRESSOR 

CHORUS 

REVERB 

24 

WarmClean 

COMPRESSOR 

CHORUS 

REVERB 

2 已 

WarmPhase 

COMPRESSOR 

PHASE SHIFTER 

REVERB 

26 

Space 

COMPRESSOR 

CHORUS 

REVERB 

27 

Chorus.G 

G.AMP 

CHORUS 

REVERB 

28 

Flanger.G 

G.AMP 

FLAN 白 ER 

DELAY 

吕日 

Pannin 旨.白 

G.AMP 

TREMOLO 

REVERB 

30 

Tremolo . 白 

G.AMP 

TREMOLO 

DELAY 

31 

AutoWah.G 

G.AMP 

AUTO WAH 

DELAY 

32 

冉 C.G 

COMPRESSOR 

CHORUS 

REVERB 

33 

AC.G2 

COMPRESSOR 

CHORUS 

DELAY 


TASCAM GT - R1 85 






















第 19 章エフエクタープリセツ!覧 


Bass Preset 


No 

Name 

Module! 

Module 吕 

Modules 

34 

Standard . 己 

己 . 冉 MP 

COMPRESSOR 

DELAY 

35 

Rock Bass 

巨 . 冉 MP 

COMPRESSOR 

DELAY 

36 

H/R Bass 

巨 . 冉 MP 

COMPRESSOR 

CHORUS 

37 

Metal Bass 

己 . 冉 MP 

COMPRESSOR 

CHORUS 

38 

Slap Bass 

巨 . 冉 MP 

COMPRESSOR 

ENHANCER 

39 

Cool Slap 

己 . 冉 MP 

COMPRESSOR 

CHORUS 

40 

Funk Bass 

己 . 冉 MP 

COMPRESSOR 

AUTO WAH 

41 

Walkin 旨 

巨 . 冉 MP 

COMPRESSOR 

- 

42 

Power Bass 

己 . 冉 MP 

COMPRESSOR 

FLANGER 

43 

Fat Bass 

巨 . 冉 MP 

COMPRESSOR 

PHASE SHIFTER 

44 

Chorus.B 

COMPRESSOR 

CHORUS 

REVERB 

4 已 

Flanger.B 

COMPRESSOR 

FLAN 白 ER 

REVERB 

46 

Phase.B 

COMPRESSOR 

PHASE SHIFTER 

REVERB 

47 

冉 utoWah . 己 

COMPRESSOR 

AUTO WAH 

DELAY 
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第 19 章エフエクタープリセツ!覧 


Reverb Preset 


No 

Name 

Module! 

Module 吕 

Modules 

48 

Reverb Hall 

- 

- 

ST REVERB 

49 

Reverb Room 

- 

- 

ST REVERB 

已〇 

Reverb Live 

- 

- 

ST REVERB 


Drum Preset 


No 

Name 

Module! 

Module 吕 

Modules 

已 ] 

Druml 

G.AMP 

- 

- 

已 2 

Drum2 

- 

FLAN 白 ER 

- 

已 3 

Drums 

- 

ENHANCER 

- 

己 4 

Drum4 

日 . 冉 MP 

COMPRESSOR 

CHORUS 

已已 

Drum 己 

B . 冉 MP 

COMPRESSOR 

PHASE SHIFTER 
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第 20 章エフェクトモジュールのパラメーター覧 


ギター/ベースエフェクト 


モジュール 

効果 

パラメーター 

パラメーター 内容 

値域 

G.AMP 

(AMP) 

3 種類のフ U アンフの音色と目種類 
のキヤビネットを組み台ねせること 
により、様々なギターアンプの音を 
シ=ユレートすることびでさます。 

GAIN 

ゲインレベルを調節します。 

〇〜 20 

AMP 

プ U アンプの音色を選択します。 

1-3* 

CAB 

キャビネットのタイプを選択します。 

1-9** 

LVL 

出カレベルを調節します。 

〇〜 20 

己.冉 MP 
(AMP) 


白 AIN 

ゲインレベルを調節します。 

〇〜] 0 

3 種類のフ U アンプの音色と 8 種類 
のイコライヴセッティングを選ぶ 
ことびでさます。 

AMP 

プ U アンフの音色を選択します。 

1-3* 

EQ 

イコライヴのタイプを選択します。 

1 〜が** 

LVL 

出カレベルを調節します。 

〇〜 20 

COMPRESSOR 

(CMP) 

入力音の粒立ちを揃えるととちに 
ヴスティーンび得られます。 

COMP 

効果の深さを調節します。 

〇〜 30 

ATK 

立ち上びりの速さを調節します。 

値を大きくずるほど立ち上びりび遅 
くなります。 

〇〜 20 

LVL 

コンフレッサーの音量を調節します。 

〇〜 20 

SW 

エフェクトのオン/オフを設定しま 

す。 

0 :オフ/]:オン 

0,1 
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第 20 章エフェクトモジュールのパラメーター覧 


ギター/ベースエフェクト 


モジュール 

効果 

パラメーター 

パラメーター 内容 

値域 

CHORUS 
(巳 HO) 

原音に微妙 1 ^音程のずれ巳音を加 
えることで、音に厚みや広びりを 
与えます。 

SPD 

コーラス効果の速さを調節します。 

〇 〜20 

DPTH 

コーラス効果の深さを調節します。 

〇 〜20 

LVL 

エフェクト音の音量を調節します。 

〇 〜20 

SW 

エフェクトのオン/オフを設定しま 

す。 

0: オフ/]:オン 

0,1 

FL 冉 NGER 
(FLA) 

原音に遅れた音を加えることによ 
り、ラね 0 のあるフランジング効 
栗び得られます。 

SPD 

イコライヴのタイプを選巧します。 

〇 〜20 

DPTH 

出カレベルを調節します。 

〇 〜20 

RES 

効果の深さを調節します。 

〇 〜20 

SW 

エフェクトのオン/オフを設定しま 
す。 

0 : オフ/]:オン 

0,1 

PHASE SHIFTER 
(PH 冉） 

原音に位相のずれた音を加えるこ 
とにより、 n — 夕 U —スピーカー 
のよラな回転感のあるフェイジン 
グ効果び得られます。 

SPD 

回転の速さを調節します。 

〇 〜20 

RES 

効果にクセをつけます。 

値を大きくするほどクセび強くなります。 

〇 〜20 

SW 

エフェクトのオン/オフを設定しま 

す。 

0: オフ/]:オン 

0,1 
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第 20 章エフェクトモジュールのパラメーター覧 


ギター/ベースエフェクト 


モジュール 

効果 

パラメーター 

パラメーター 内容 

値域 

TREMOLO 

(TRM) 

音量に周期のな揺れをちえます。 

SPD 

周期の速さを調節します。 

〇〜 20 

DPTH 

揺れの深さを調節します。 

〇〜 20 

W/WE 

変化の波形を調節します。 

〇〜 20 

MODE 

1 :トレモ n 

2 :オートパン 

1,2 

SW 

エフェクトのオン/オフを設定しま 

す。 

0 :オフ/]:オン 

0,1 

ENHANCER 

(ENH) 

原音に倍音成分を加える ことで 音 
の輪郭をはっさりさせ、さらびや 
かなサウンドび得られます。 

FREQ 

効果が表れる最低周波数を調節します。 

〇〜 20 

LVL 

エフェクト音の音量を調節します。 

〇〜 20 

SW 

エフェクトのオン/オフを設定しま 
す。 

0 :オフ/]:オン 

0,1 
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第 20 章エフェクトモジュールのパラメーター覧 


ギター/ベースエフェクト 


モジュール 

効果 

パラメーター 

パラメーター 内容 

値域 

AUTO WAH 
(WAH) 

ピッキングの強弱に応じて自動的 
にワウ効果び得られます。 

SENS 

ピッキングの強弱に対する感度を調節 
します。 

〇 〜20 

MODE 

音色を選択します。 

1: LPF 型 / 2 : BPF 型 / 3 : HPF 

1,2,3 

MIX 

原音の音量を調節します。 

値を大をくすると原音の音量び大さ 
くなります。 

〇 〜] 0 

SW 

エフェクトのオン/オフを設定しま 

す。 

0 : オフ/]:オン 

0,1 

PITCH SHIFTER 
(PIT) 

音程を変化させるエフェクトです。 

PIT 

半音単位音程を調節します。 

(±1 オクターブ） 

-12 〜+12 

FINE 

セント単位で音程を調節します。 

(± 巳日セント） 

一已〇 - h 已〇 

LVL 

エフェク ト 音の音量を調節します。 

〇 〜20 

SW 

エフェクトのオン/オフを設定しま 
す。 

0 : オフ / 1 :オン 

0,1 
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第 20 章エフェクトモジュールのパラメーター覧 


ギター/ベースエフェクト 


モジュール 

効果 

パラメーター 

パラメーター 内容 

値域 

DELAY 

(DLY) 

原音に遅れた音を加えることで、 
音に厚みを与えたり、やまびこの 
よラな効果をちえます。 

TIME 

エフェクト音の遅れ時間を調節します。 

0 〜已〇 

F/B 

繰り返し音の音量を調節します。 

値を大きくすると繰り返し音び長く 
持続します。 

〇〜 20 

LVL 

エフェクト音の音量を調節します。 

〇〜 20 

SW 

エフェクトのオン/オフを設定しま 

す。 

0 :オフ/]:オン 

0,1 

REVERB 

(REV) 

残響効果を作り出し、広びり感を 
与えます。 

TIME 

残響音の持続時間を調節します。 

〇〜 20 

LVL 

エフェクト音の音量を調節します。 

〇〜 20 

SW 

エフェクトのオン/オフを設定しま 
す。 

0 :オフ/ 1 :オン 

0,1 


U バーブエフェクト 


モジュール 

効果 

パラメーター 

パラメーター 内容 

値域 

REVERB 

(REV) 

残響効果を作り出し、広びり感を 
与えます。 

LVL 

エフェクト音の音量を調節します。 

〇〜 20 
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第 20 章エフェクトモジュールのパラメーター覧 


* プリアンプの音色を選巧します。 * * * イコライザの設定を選択します。 


1 

ク U- ン (Clean) 1 

フラットで癖のない設定 

吕 

才ーバードライブ （ Overdrive) 

2 

低域、高域を若干ブーストした Hi - 円な設定 

3 

A イヴイン （ Hi-Gain) 

3 

スタンダードな n ック向さの設定 



4 

ドンシャ U の从ードロック向さの設定 

* キ キャビネ ッ トを選択しまず。 

已 

スラッフ奏法向きの設定 

1 

12 インチ X 2 :ク U - ンサウンドにマッチ 

已 

指弾さ奏法向さの設定 

2 

12 インチ XI :フラットで癖のないサウンド 

7 

低音を強調したファットな設定 

3 

12 インチ X 2: トレプ U —で歯切れの良いサウンド 

8 

スタンダードなベースアンプ風の設定 

4 

12 インチ X 2 :伝統的なブ U ティッシュサウンド 



己 

12 インチ X 2 : A イゲインサウンドにマッチ 



己 

12 インチ XI : 



7 

12 インチ XI : 



8 

12 インチ X 2 :オーバードライブサウンドにマッチ 



9 

12 インチ X 2 : A イゲインサウンドにマッチ 
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第 21 章リズムパターンー覧 


No 

プ U セット名 

拍子 

No 

プ U セット名 

巧子 

No 

プリセット名 

巧子 

001 

STANDARD01 

4/4 

021 

POP04 

4/4 

041 

巨冉 LL 冉 DE02 

4/4 

002 

STANDARD02 

4/4 

022 

POP0 己 

4/4 

042 

16BEAT01 

4/4 

003 

STANDARD03 

4/4 

023 

POP06 

4/4 

043 

16BEAT02 

4/4 

004 

ROCK01 

4/4 

024 

POP07 

4/4 

044 

16BEAT03 

4/4 

00 已 

ROCK02 

4/4 

02 已 

POP08 

4/4 

04 已 

16BEAT04 

4/4 

00 已 

ROCK03 

4/4 

02 已 

POP09 

4/4 

04 巨 

]6BE 冉 TO 已 

4/4 

007 

ROCK04 

4/4 

027 

POP10 

4/4 

047 

]6BE 冉 TO 已 

4/4 

008 

ROCKO 已 

4/4 

028 

POP]] 

4/4 

048 

16BEAT07 

4/4 

009 

ROCK06 

4/4 

029 

POP] 2 

4/4 

049 

]6BE 冉 TO 扫 

4/4 

010 

ROCK07 

4/4 

030 

SHUFFLEOl 

4/4 

〇已〇 

16BEAT09 

4/4 

011 

ROCK08 

4/4 

031 

SHUFFLE02 

4/4 

〇已 ] 

] 6 日 EAT 10 

4/4 

012 

ROCK09 

4/4 

032 

SHUFFLE03 

4/4 

052 

16BEAT1 1 

4/4 

013 

ROCK10 

4/4 

033 

TRIPLED] 

4/4 

〇已 3 

巳 0UNTRY0] 

4/4 

014 

ROCK]] 

4/4 

034 

TRIPLE02 

4/4 

054 

巳 0UNTRY02 

4/4 

01 已 

ROCK] 2 

4/4 

03 已 

TRIPLE03 

4/4 

〇已已 

巳 0UNTRY03 

3/4 

01 已 

ROCK] 3 

4/4 

03 已 

TRIPLE04 

12/8 

〇已己 

C0UNTRY04 

4/4 

017 

R0CK14 

4/4 

037 

BOUNCEOl 

4/4 

〇已 7 

巳 0UNTRY0 已 

4/4 

018 

POPOl 

4/4 

038 

巨曰 UNCE02 

4/4 

〇已 8 

C0UNTRY0 巨 

4/4 

019 

POP02 

4/4 

039 

巨 0UNCE03 

4/4 

〇已吕 

DANCE01 

4/4 

020 

POP03 

4/4 

040 

巨 ALLADEO] 

4/4 

〇已〇 

DANCE02 

4/4 
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第 21 章リズムパターンー覧 


No 

プ U セット名 

巧子 

081 

C0UNT2 

2/4 

082 

COUNTS 

3/4 

083 

C0UNT4 

4/4 

084 

COUNT 已 

已 /4 

08 已 

COUNTS 

己 /4 

08 已 

COUNT? 

7/4 

087 

COUNTS 

8/4 

088 

COUNTS 

9/4 


No 

プ U セット名 

f 白子 

061 

DANCE03 

4/4 

062 

D 冉 NCE04 

4/4 

063 

DANCE0 已 

4/4 

064 

DANCE0 已 

4/4 

〇巨已 

D 冉 NCE07 

4/4 

〇巨已 

DANCE08 

4/4 

067 

DANCE09 

4/4 

068 

D 冉 NCE10 

4/4 

069 

J 冉之之 01 

4/4 

070 

JA 之之 02 

4/4 

071 

J 冉之之 03 

4/4 

072 

J 冉之之 04 

4/4 

073 

LATINO 1 

4/4 

074 

L 冉 TIN0 吕 

4/4 

07 已 

WORLD01 

4/4 

07 已 

WORLD02 

4/4 

077 

WORLD03 

4/4 

078 

WORLD04 

4/4 

079 

WORLDO 已 

4/4 

080 

COUNT] 

1/4 
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第 22 章 GT - R 1 メッセージー覽 

じ TF にポップアップメッセージの一覧表を示します。 

日 T-R1 では状況に応じてポップアップメッセージび表示されますび、それぞれのメッセージの内容を知りたいとさ、お 
よび対処方法を知りたいとをにこの表をご覧ください。 


メッセージ 

巧客と対処方法 

File not found 

「ファイルび見つかりません。」 

対象の音楽ファイルび見つからないかファイル巧容び壊れている場合に表示されます。 

対象の音楽ファイルを確認してください。 

Non-Supported 

「ファイルの形式びサポート対象がです。」 

対象の音楽ファイルの形式び対象がである場合に表示されまず。 

対象ファイルのエンコードあ式を確認してください。 

Battery Empty 

r バッテ U- び空です。」 

バッテリーびほとんど空の状態に表示されまず。 

USB または AC アダプターを接続し充電してください。 

I/O Too Short 

riN ポイントと OUT ポイントび近すざます。」 

1/ 曰キーでループ再生に入ろラとするとを IN ポイントと OUT ポイントび近すざると表示されま 
す。 

IN ポイントと曰 UT ポイントを言受定し直してください。 

File Not Found 

PLAYLIST 

「プレイリスト上のファイルび見つかりません。」 

プレイ U ストに登録されているファイルび見つかりません。 

MUS にフオルダに対象のファイルびあるか確認してください。 
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第 22 章 GT - R 1 メッセージー覧 


メッセージ 

巧客と対処方法 

No PL 冉 YUST 

「プレイ U ストびありません。」 

プレイモードを 「 PLAYLIST 」 にした場合、プレイ U ストにファイルび一つを登録されていない 
焉合に表示されます。 

プレイ U ストへファイルを登録してください。詳しくは取扱説明書已〇ページ「プレイリストに 
登録する」をお読みください。 

PLAYLIST FULL 

「プレイ I 」ストび一杯です。」 

プレイリストに 99 曲登録された状態で新たにファイルを登録しようとしたとき表示されます。 
プレイリストから不要なファイルを削除してください。 

詳しくは取扱説明書已 ] ページ「プレイ U ストを編集する」をお読みください。 

MBR Error 

Init CARD 

「カードの初期化び不正です。」 

カードのフォーマットび異常、ちしくは壊れています。 

「Are you Sure? 」 表示の状態でキーを巧すことで力ード全域び FAT でフォーマットされます。 

mwm : FAT フォーマットが幸巧 ?^ れる户カードののデータはずべて消ち ?^ れまず。 

Format Error 

Format CARD 

「カードのフォーマットび不正でず。」 

カードの FAT フォーマットび異常、をしくは壊れています。 

このメッセージは US 巨接続したパソコンから FAT でフォーマットした場合や新規購入の力ード 
を挿入した場合でを表示されます。 FAT フォーマットは必ず製品本体で行ラ必要びあります。 

「Are you Sure?" 」 表示の状態で ►/H キーを巧すことで力ード全域び FAT でフォーマットされます。 

MWm : FAT フォーマットが車巧 ?^ れるトカード巧のデータはずべて消モ ?V れまず。 
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第 22 章 GT - R 1 メッセージー覧 


メッセー ジ 

巧客と巧処方法 

Not Found 円 le 
Make Sys 円 le 

「システムファイルびありません。」 

本機を使巧するために必要なシステムファイルびない場合に表示されます。 

Are you Sure ? 表示の状態で ►/■ ■キーを巧すことでシステムファイルび自動的に作られます。 

Invalid Sys 円 le 
Make Sys Ale 

「システムファイルび不正です。」 

本磯を使巧するために必要なシステムファイルび異常、ちしくは壊れています。 

「Are you Sure ?」 表示の状態でキーを巧すことで現在のファイルは破棄され、正常なシ 
ステムファイルで自動的に上書去されまず。 

Invalid Card 
仁 han 旨 e Card 

カードび何らかのエラーとなってしまラ場合に表示されます。 

Protected Card 
Change Card 

MUS にフオルダなど所定のフオル义ファイルびない状態で力ードにプ□テクトび掛かってい 
ると起動時に表示します。 

Write Timeout 

カードへの書を込みび間にをいませんでした。 

ファイルを PC へバックアップの上、フオーマットを実行してください。 

Card Full 

カードの残容量びあ0ません。 

不要なファイルを削除ずるか PC へ移動してください。 

Max File Size 

ファイ j レのサイズび指定のサイズを超えました。 

あるいは録音時間び24時間を超えました。 

File Full 

フオルダとファイルの総数びすでに99目個です。 

不要なファイルを削除ずるか PC へ移動してください。 
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第 22 章 GT - R 1 メッセージー覧 


メッセージ 


巧客と巧処方法 


カー ドによる何らかの エラー 

いったん電源を切り、カードを正常なものと差し替える必要びあります。 


Not Continued 
File Error 
FX Rx Failed 
FX Busy 
Can't Save Data 
Player Error 

Device Error これらのエラーび出た堤合は、本体の電源を入れなおしてください。 

Writing Failed これらのてラーび頻繁に発生する場合は、ティアック修理センターにご相談〈ださい。 

Sys Rom Err 
FX Init Err 
System Err 已〇 
System Error 1 
System Error 2 
System Error 3 
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第 22 章 GT - R 1 メッセージー覧 


メッセージ 

巧客と巧処方法 

System Error 4 

これ 6 のエラーび出た堤合は、本体の電源を入れなおしてください。 

これらのエラーび頻繁に発生する場合は、ティアック修理センターにご相談ください。 

System Error 5 

System Error 6 

System Error 7 

System Error 8 

System Error 9 
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オーディオ入出力定格 


♦ GUITAR 11\1 入力 

端子： 

標準ホンジャック 
(モノ、不平衡） 

入カインピーダンス： 

]Mn 政上 

基準入カレベル： 

一2巨 d 巨V 

最大入カレベル： 

-lOdBV 

参 M に IN 入力 

端子： 

3.已 mmS ニホンジャック 
(ステレオ） 

(プラグインパワー対応） 

入カインピーダンス： 

30KQ 

♦ GAIN H に H 時 

基準入カレベル： 

一巨 4d 己 V 

最大入カレベル： 

一4扫 d 己 V 

♦ GAIN Ml □時 

基準入カレベル： 

-48 服 V 

最大入カレベル： 

-32 服 V 

♦ GAIN LOW 時 

基準入カレベル： 

-32 服 V 

最大入カレベル： 

一]巨 d 巨V 


第23章仕様 


♦ LINE 11\1 入力 
端子： 

入カインピーダンス： 
基準入カレベル： 

最大入カレベル： 

♦ 0/LINE 日…出力 
端子： 

• ライン接続時 
基準出カレベル： 

最大出カレベル： 
♦へッドホン接続時 
最大出力： 


3.已 mmS ニホンジャック 
(ステレオ） 

23KO 
-lOdBV 
+巨服V 

3.已 mmS ニホンジャック 
(ステレオ） 

-14dBV 
+ 2d 日 V 

15mW+ 1已 mW 
(320 ヘッドホン接続時） 
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第 23 章仕様 


才ーディオ性能 _ 

♦ 周波数特性 (LINE IN 一 n /LINE OUT ) : 20 Hz 〜 2- kHz , + ] /-3 d 巨 

♦歪率 （LINE IN 一 0 /LINE OUT ) : 0.03〇/〇1；(下 

♦ 5/[\1比（[_1以£1(\1一0/1_1り£日1_1下）: 日加巨！;!上 


-般 

♦対応オーディオファイル： 

- MP 3 ファイル： 

- WAV ファイル： 

. 記録媒体： 

-ファイルシステム： 

-付属（および別売） U チウムイオン電油： 

-バッテリー動作時間（内蔵マイク、 MP 3 録音瞄 
. 消費電力： 

. 寸法： 

. 質量： 


33 kbps 〜320 kbps 、 サンプ U ング周波数 44. 1かセ/48かわ、 

V 日 R 再生対応、 Ver 〜 2.4 の IDSTAG をサポート 
サンプ U ング周波数44.1 l < Hz /48 kHz 、 ビット長：16/24ビット 
SD 力ード （64 M バイ!-〜 2 G バイト）および SDHC 力ード （4 白 
バイト〜 32 G バイト） 

FAT 16/32 
3.7 V ]800 mAh 

約7時間（使巧状況により変動ずることびありまず。） 

1 W ( MP 3 再生時） 

70.0 (幅）X 2ス〇 (高さ）X1 35.3 (奥行） mm (突起部含まず) 
20扫呂 （ U チウムイオン電池を含む） 
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第 23 章仕様 


別売アクセサリー 

• AC アダプター ( PS-P 已 20) 

♦リチウムイオン電池 （ BP - L 2) 

♦アクセサリーキット（三脚、=脚アダプター、マイクスタンドアタプタ、ウインドスクリーン) 


接続ずるパソコンの条件 

参 Windows マシン： 

- Pentium 300 MHz 社 
• ] 28 M 巨じ(上の Memory 

- US 巨ポート（推奨： US 巨2.0、必須条件：己00 mA Bus Powe 「対応) 
参 Macintosh マシン： 

- PowerPC 、 iMac 、 G 3、 G 4 2已已 
- 64 M 目 L 以上の Memory 

- US 巨ポート（推奨： US 巨2.0、必須条件：已〇 0 mA Bus Power 対応) 
♦ 推契 USB ホストコント□-ラー： 

- Intel 製チップセット 
♦サポート 0 S : 

- Windows Windows 2日00、 XP 、 Vista 
- Macintosh Mac OS 1 0.2 ULL 
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第 23 章仕様 


ぶみ 


• SD □ゴは商標です。 

• Windows および Windows XP 、 Vista はマイク□ソフト社の登録商標または商標です。 

• Macintosh 、 MacOS、MacOS X はアップル社の登録商標または商標です。 

• その他このマニュアルに記載されている社名-商品名および□ゴマークは、一般に各社の登録商標または商標でず。 


寸法図 
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Memo 
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この製品の取り扱いなどに関ずるお問い合わせは 


タスカム営業技術までご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、 

± •曰.ネ兄曰-弊社休業日を除く 10 :〇〇〜 12:00 /13:0 □〜 17: □□です。 

タスカム営業巧術 干 206-8530 東京都を摩市落合 1 -47 


函 E 


0120 - 152-854 


携帯電話 - PHS • IP 電話などか6はフ|」ーダイヤルをご利用いただけませんので、通常の 
電話番号（下記）にお掛けください。 

電言ま： 04吕 -3 已色-9137 / FAX : 042 -356-91 8己 


故障-修理や保守についてのお問い合わせは 

修理ゎ、/ク ー すでご:堇$たくだづ - 1 、 

お問い合わせ受付時間は、± ■曰•祝日-弊社休業日を除く注 30 〜 1 ス〇□です。 


テイアツク修理センター 干] 90-1 232 東京都西を摩郡瑞穂町長岡 2-2-8 


SS 

n 内 ■ BD で OK 

ナビ.3 Y 村レ S 


-艇電話-公衆電話からは市巧通話料金でご利用いにだけます。 

0570 - 000-501 


ナビダイヤルは全国どこからお掛けになってち市内通話料金でご利用し)ただけます。 

PHS ■ IP 霸舌などからはナビダイヤルをご利巧いただけませんので、通常の電話番号（下記） 
にお掛けくださレ。 

新電電鲁社をご利用の場合、の已70」びナビダイヤルとして正しく認識さ打ず、 r 現在、この 
電話番号は使われておりません」などのメッセージび流れることびありまず。このような場合 
は、ご契約の新電電各社へお問い合わせいただ<か、通甫電話番号（下記）にお掛けください。 


電言ち： 042-已已色-2280 / FAX : 042-已已 6-2 吕81 


■ 住所や電話番号は，予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


ティアック株式会社 

干206 -8 巳30 
東京都を摩市落合 1-47 

http://www.tascam.jp/ 

Printed ID China 



